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Календарныя свѣдѣнія. 


Табель на 1904 г. 



Февраль. 


Мартъ. 


Воскресенье . 

- 

4 

и 

18 

25 

1 

8 

15 

22 

29 

Понедѣльникъ. 

- 

5 

12 

19 

26 

2 

9 

16 

28 

- 

Вторникъ . . 

- 

6 

13 

20 

27 

О 

О 

10 

17 

24 

- 

Среда .... 

- 

7 

14 

21 

і 

28 

4 

и 

18 

25 

- 

Четвергъ . . . 

1 

! 8 

15 

22 

1 

29 

5 

12\ 19 

26 

II 

Пятница . . . 

2 

9 

16 

23] 

30 

6 

ІЯ 

20 

Н 

1 

Суббота . . . 

3 

10 17 

24 

31 

7 

14 

21 

28 

1 

- 


— I 7 14 21 (28 

і\ 8'15 92.29 
2\ Р|І^р30 
В\1017'\24 31 
іи ^25 - 

ОІ 1219\2Ъ — 
6\13 20,2 7І— 



4 11 18 25 

-! 512ІІ9 26; 

- 6 13 20 2 7 

— 714І2128 

і 

1 815122 29 

2 9 16І23 30 

і ! 

31017 24!— 

I 


Августъ. 


Воскресенье . 
Понедѣльникъ. 
Вторникъ . . 
Среда .... 
Четвергъ . . . 
Пятница . . . 
Суббота . . . 


- 2І 9 16 23|30 

- ЗІ1017 24 31 

- 4!1118 25 — 

- 5І12 19 26 — 


-| 6:13 20 27 — 


— і 7І14 21\28у 
1І 8І15 22Ы- 

И и 


Сентябрь. 


— 6113 20 27 

: і I 

7 \ 14 21 28 

; ' ! 

1 \ 8[ 1б\ 22 29 
і і і 

2 \ 9116 \ 23 30 
3 10 17124 - 
4\ 11л 18 26 — 
5\12 ! 19 26 — 


Октябрь. 


- 4 11 1 18 25 

- 512 19*26 

- 613 20 27 

- 7 14 21 28 

1 8І15І22 29 

2 9.16 23 30 

I і 

310І17І24 31 


Ноябрь. 


1 815 22 29 

2 9 16 23 30 

I 

310 17 24 31 
411 18 25 - 
б 12 19 26 — 
6 13 20 27 - 
7\ 21 28 - 


Декабрь. 


Воскресенье . -| 5 12| 19 26 - 3;10;П|24 31 - 71421 28 - 5|121926 
Понедѣльникъ. — I 6113! 201 27 -; 4І1ІІ18І25 - 1 815 22129— б|і3 2027 


Вторникъ 
Среда . . 
Четвергъ . 
; Пятница , 
: Суббота . 


— : 7114І 21* 28 —і 5і12|19 26 — 2 тб 2Я\Я0 ~ 71421Щ 

М М ! і I ! 

1 8 151 22; 29 — в 13120 27 — Ъ Щ1724\- 1 81622 29 

2| » 16 аз! 30 — 7П4 21281- 4111855 і— 2 916 23 30 

І ! ! 

3 10 17 24'— 1 8|15 22 29 — 512 19 26 — 3 10 172431 

і I I 

4 11 18 25 — 2 9162330— 613.20.2?' — 41118 25 — 


Числа, напечатанныя жирно,— праздники и неприсутственные дни 
курсивомъ— посты. 
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Таблица подвижныхъ праздниковъ и продолжительности по¬ 
стовъ до 1914 года. 

(Високосные годы набраны жирнымъ шрифтомъ). 


Годы отъ Рождества 
Христова. 

Продолжи¬ 
тельность 
мясоѣда 
предъ ве® 
ликимъ 
постомъ. 

Мясо¬ 

пустъ. 

Сыро¬ 

пустъ. 

Пасха 

Хри¬ 

стова. 

Препо¬ 

ловеніе. 

Вознесе¬ 
ніе Гос¬ 
подне. 

День Св. 

Троицы. 

Продолжи¬ 

тельность 

Петрова 

поста. 

Недѣль. 

Дней, 

Января. 

св 

Р. 

« 

’С 

Февраля. 

Марта 

Марта. 

Апрѣля. 

р, 

к 

*** 

Мая. 

Мая. 

Іюня. 

я 

сб 

53 

Іюня. 

Недѣль. 

Дней. 

1904 

5 

~ ! 
4 | 


1 

8 

_ 

28 

_ 

21 


6 

_ 

16 

_ 

5 

1 

1905, 

8 

2 

— 

20 

27 

— 

— 

17 

— 

11 

26 

— 

— 

5 

2 

2 

11906 і 

6 

1 

— 

5 

12 

— 


2 

26 

— 

11 

— 

21 

— 

4 

3 

1907 

У 

і 

— 

25 

— 

4 

— 

22 


16 

31 

— 

10 


і 

4 

1908 

7 

6* і 

_ 

17 

24 

— 

— 

13 

— 

7 

22 

— 

— 

1 

2 

6 

1909: 

5 

4 ! 

— 

1 

8 

— 

29 

— 

22 

— 

7 

— 

17 

— 

5 

— 

1910: 

8 

з 1 

— 

21 

28 

— 

- 

18 

— 

12 

27 

— 

— 

6 

2 

1 

1911! 

7 

_ 1 


13 

20 

— 

— 

10 

— 

4 

19 

- 

29 

— 

3 ‘ 

2 

1912 

5 

1 

29 

— 

5 

— 

25 

— 

13 

— 

3 

— 

13 

— 

5 

4 

1913. 

7 

6 

— 

17 

24 

— 

— 

14 

| 

8 

23 


— 

2 

2 

5 

1914 1 

і 

6 

5 

— 

9 

16 

— 

— 

6 

30 

— 

15 


25 

і 

3 

і 

6 


Времена года на 1904 годъ. 

Начало весны 8 марта. 3 ч. 29 м. утра. 

„ лѣта 8 іюня. 11 ч. 22 м. вечера. 

„ осени 10 сентября. 2 ч. 11 м. пополудни. 

* зимы 9 декабря. 8 ч. 44 м. утра. 


Неприсутственные дни въ 1904 году. 

Января 1 Новый годъ (Чтв.). 6 Богоявленіе (Втр.). 

Февраля 2 Срѣтеніе Господне (Пнд.). 

„ 6—7 Пятница и Суббота Масляницы. 

Марта 25 Благовѣщеніе (Чтв.). 

„ 25—27 Четвергъ, Пятница и Суббота Страстной седьмицы, 

„ 28 по 4-е прѣля Свѣтлая седьмица. 

Апрѣля 23 Тезоим. Государыни Императрицы (Птн). 

Мая 6 Вознесеніе Господне (Чет.). 

„ „ Рожденіе Государя Императора. 

„ 9 Святителя Николая (Вскр.). 
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Мая 14 Коронованіе Ихъ Император. Величествъ (Птн.). 
„ 16 День Св. Троицы (Вскр.). 

„ 17 День Св. Духа (Пнд.) 

„ 25 Рожденіе Государыни Императрицы (Втр.). 


Іюня 

29 

Іюля 

22 

Августа 

б 

» 

15 

я 

29 

» 

30 

Сентября 

8 

» 

14 


26 

Октября 

1 

Я 

21 

V 

22 

Ноября 

14 

я 

21 

V 

22 

Декабря 

б 

, 25- 

—27 


-Пнд.). 


Посты и мясоястія, дни поминовенія и проч. 


Янв. 

5 

Пн. 

Сочельникъ предъ Богоявленіемъ, день постный. 

п 

— 

— 

Мясоѣдъ Рождественскій продолжается б седи, и 5 дн. 

п 

18 

Вс. 

* Тріоди постной начало (Недѣля о Мытар. и Фар.). 

У) 

— 

_ 

" Сплошная (Всеѣдная) седм., съ 19 до 26 Янв. | 

» 

31 

Сб. 

* Поминовеніе усопшихъ (родительская Со.). 

Фев. 

1 

Вс. 

* Мясопустч> (съ Пнд. 2 начин. Масляница). 


8 

Вс. 

* Сыропустъ, заговѣн. на Вел. поетъ. Съ 9 Фев. В. п. 

Март. 

3 

Ср. 

" Преполовеніе Велик, поста (Четыредесятницы). 

Аир. 

21 

Ср. 

* Преполовеніе Пятидесятницы. 

Мая 

15 

Сб. 

* Поминовеніе усопшихъ (предъ днемъ св. Троицы). і 

» 

— 

— 

* Сплошная седмица съ 17 по 24 Мая. 

» 

23 

Вс. 

; * Петровъ мясопустъ (заговѣнье на Петровъ постъ). 

» 

24 

Пн. 

■* Петровъ постъ продолжается 3 седм. и 6 дн. 

Авг. 

1 

Вс. 

Успенскій постъ продолжается съ 1 по 15. 

■ » . 

29 

Вс. 

Усѣкновеніе главы I. Предтечи (помин. усоп,, постъ). 

Сент. 

14 

Вт. 

Воздвиженіе Креста Господня (постъ). і 

Окт. 

23 

Сб. 

* Поминовеніе на брани убіенныхъ (Дмитр. субб.). 

Нбр. 

15 

Пн. 

Начало Рождественскаго (Филиппова поста), 
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Крестные ходы, ежегодно совершаемые въ Калужской епархіи 

съ чудотворными и особо чтимыми свв. иконами. 

Въ г. Калугѣ. 

Въ праздникъ Вознесенія Господня.—Изъ собора крестный ходъ въ 
Лаврентіевскій монастырь. Установленъ въ честь храмоваго праздника. 

8-го іюля.—Изъ Собора въ Казанскій женскій монастырь. Установ¬ 
ленъ въ царствованіе царя Михаила Ѳедоровича, который щедрыми по¬ 
жертвованіями много способствовалъ первоначальному устройству сего 
храма: въ память чего и былъ установленъ крестный ходъ въ день Ан¬ 
гела Царя Михаила Ѳедоровича, а въ послѣднее время пріуроченъ ко 
дню храмоваго праздника Казанской Иконы Божіей Матери. 

18-го іюля.—Большой крестный ходъ съ чудотворною Иконою Ка¬ 
лужской Божіей Матери вокругъ гор. Калуги. Установленъ въ 1892 г. 
по ходатайству преосвященнаго Анатолія, въ благодарное воспоминаніе 
за чудесное избавленіе калужанъ отъ угрожавшей имъ холерной эпиде¬ 
міи, бывшей тогда въ сосѣднихъ губерніяхъ. 

20-го іюля.—Этотъ крестный ходъ бываетъ изъ собора въ Ильин¬ 
скую церковь, въ день храмоваго праздника пророка Божія Ильи. Совер¬ 
шается издавна. 

10-го августа.—Изъ собора въ Лаврентіевъ монастырь, въ день 
памяти Св. Праведнаго Лаврентія, Калужскаго Чудотворца, гдѣ подъ 
спудомъ почиваютъ его святыя мощи. 

2-го сентября.—Большой крестный ходъ съ чудотворною Иконою 
Калужской Божіей Матери вокругъ города Калуги. Установленъ въ 
память чудеснаго спасенія сею Чудотворною иконою жителей города отъ 
чумы, бывшей въ 1771 году. 

12-го октября.—Крестный ходъ совершается съ чудотворною ико¬ 
ною Калужской Божіей Матерп вокругъ города. Установленъ преосвя¬ 
щеннымъ Евлампіемъ, въ память чудеснаго избавленія жителей города 
отъ нашествія французовъ въ 1812 году. 

22-го октября.—Крестный ходъ изъ собора въ Казанскую церковь. 
Совершается съ 1627 года, въ память принесенія калужскимъ купцомъ 
Смирновымъ-Судовщиковымъ чудотворной иконы Казанской Божіей Ма¬ 
тери изъ г. Вязниковъ Владимірской губерніи. 

Въ г. Боровскѣ. 

1-го мая совершается крестный ходъ изъ всѣхъ городскихъ церк¬ 
вей въ Боровскій Пафнутіевъ монастырь. Установленъ этотъ ходъ съ 
Высочайшаго соизволенія въ 1828 году, по ходатайству монастыря и жи¬ 
телей города, въ память преставленія преподобнаго Пафнутія Боровскаго 
Чудотворца. 




б 
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18-го іюля, т. е. въ день празднованія иконы Пресвятыя Богороди¬ 
цы Боголюбскія, крестный ходъ совершается изъ соборнаго храма въ 
слободу Солдатскую, въ память избавленія жителей въ 1771 году отъ 
моровой язвы. 

2-го августа бываетъ крестный ходъ изъ городскихъ церквей на 
Кудиново, для встрѣчи чудотворной иконы Воголюбской Божіей Матери? 
приносимой къ этому дню изъ села Юрьевскаго, Боровскаго уѣзда. 

12-го августа.—Крестный ходъ вокругъ города съ иконою Боголюб¬ 
овой Божіей Матери. 

14-го августа.—Крестный ходъ на Кудиново, для сопровожденія 
чудотворной иконы обратно въ село Юрьевское. 

Въ г. Жиздрѣ. 

Въ день преполовенія Пятидесятницы, послѣ водоосвященія на р. 
Жиздрѣ, совершается вокругъ города крестный ходъ съ иконами изъ 
всѣхъ городскихъ церквей. Установленъ въ память избавленія отъ хо¬ 
лерной эпидеміи, бывшей въ г. Жиздрѣ въ 1848 г. 

17-го октября бываетъ крестный ходъ изъ всѣхъ городскихъ церк¬ 
вей на соборную площадь,-въ память избавленія отъ опасности Госу¬ 
даря Императора и всего Августѣйшаго Семейства при крушеніи поѣзда 
17 октября 1888 года. 


Въ г. Козельскѣ. 

Крестный ходъ вокругъ города во время пребыванія вь городѣ 
чудотворной иконы Калуженской Божіей Матери, со 2—13-го августа. 

Въ г. Сухиничахъ. 

28-го іюля.- Крестный ходъ вокругъ города, при участіи чудотвор¬ 
ной иконы Калужской Божіей Матери. Установленъ въ 1893 году, по 
случаю бывшаго большого пожара въ Сухиничахъ въ 1892 году. 

Въ г. /Іихвинѣ. 

1-го сентября.—Крестный ходъ вокругъ города въ память избавле¬ 
нія жителей отъ холерной эпидеміи, бывшей въ 1892 году. 

Въ г. Малоярославцѣ. 

Во второе воскресенье послѣ 16-го августа.—По Высочайшему ло- 
велѣнію съ 1855г. ежегодно совершается вокругъ всего города крестный 
ходъ отъ всѣхъ городскихъ церквей, съ преднесеніемъ Чудотворной Бо- 
голюбской иконы Божіей Матери, приносимой къ этому дню изъ села 
Юрьевскаго, Боровскаго уѣзда,—въ память избавленія жителей города 
отъ губительнаго дѣйствія холерной эпидеміи, бывшей въ 1848 и 1853 
годахъ и въ воспоминаніе Богомъ дарованной Россійскому воинству 
побѣды надъ врагами въ 1812 году. 
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12-го октября.—Въ этотъ день крестный ходъ изъ всѣхъ город¬ 
скихъ церквей, при участіи братіи Николаевскаго монастыря, совер¬ 
шается: а) къ часовнѣ, устроенной при московской дорогѣ участникомъ 
въ битвѣ при г. Малоярославцѣ, отставнымъ маіоромъ Ѳедоромъ Макси¬ 
мовымъ; б) къ памятнику, устроенному на городской площади и откры¬ 
тому 20 октября 1844 года и в) на могилы павшихъ 12 октября воиновъ. 
Во всѣхъ этихъ мѣстахъ совершаются панихиды объ упокоеніи душъ 
усопшихъ—Государя Императора Александра I, князя Михаила Кутузо¬ 
ва и всѣхъ православныхъ воиновъ, за вѣру, царя и отечество животъ 
свой положившихъ. 


Въ г. Мещовекѣ. 

15-го іюля.—Крестный ходъ вокругъ города, въ память крещенія 
Руси при Великомъ Князѣ Владимірѣ. % 

Вторичный крестный ходъ вокругъ города бываетъ въ неопредѣ¬ 
ленное время, при посѣщеніи г. Мещовска чудотворною иконою Калу- 
женской Божіей Матери. 


Въ г. Серпейекѣ. 

Крестный ходъ вокругъ города совершается на преполовеніе Пяти¬ 
десятницы. Установленъ издавна, но по какому случаю—неизвѣстно. 

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ бываетъ вторичный крестный ходъ вокругъ 
города, прп участіи чудотворной иконы Калужской Божіей Матери. 

Въ г. Мосальекѣ. 

14-го іюня.—Крестный ходъ вокругъ города, въ воспоминаніе объ 
избавленіи жителей отъ бывшаго въ этотъ день въ 1824 г. сильнаго на¬ 
водненія. Съ 1890 г. означенный крестный ходъ совершается въпредне- 
сеніи особенно чтимой чудотворной иконы Святителя п чудотворца Ни¬ 
колая, ежегодно приносимой для сего случая тъ села Батищева, Мо- 
сальскаго уѣзда. 


Въ г. Перемышлѣ. 

15-го іюня.—Крестный ходъ вокругъ города совершается въ память 
избавленія жителей отъ бѣдствій въ годины народныхъ эпидемій. 

Въ г. Тарусѣ. 

18-го іюня.—Крестный ходъ изъ Воскресенской церкви вокругъ го¬ 
рода, съ участіемъ иконы Боголюбской Божіей Матери. Установленъ по 
случаю бывшей въ 1840 году эпидеміи. , 

10-го сентября.—Крестный ходъ изъ собора вокругъ города съ 
чудотворною иконою Божіей Матери „Взысканіе Погибшихъ". Установ¬ 
ленъ по случаю открытія въ Тарусѣ Братства во имя названной святой 
иконы и свв. Апостоловъ Петра и Павла. 
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Престольные праздники церквей г. Калуги. 


; 

Ж 

с-=! 

б 

Названіе церквей. 

Обозначеніе престольныхъ 

праздниковъ. 

Время 

празднованія. 

! 

Внѣприходснія церкви. 



1 

К аѳ е д рал ь иый с обо ръ. 

/Кивоначальныя Троицы. 

50-й день по Пасхѣ. 



Тихвинской Иконы Божіей 
Матери. 

26 іюня. | 

! 


Калуженской Иконы Бо¬ 
жіей Матери. 

18 іюля, 2 сентября; 
и 12 октября. І 

| 2 

М ал ы Гг Ни кол ь скі й со- 
бор'Ь. 

Святителя и Чудотворца 
Николая. 

9 мая п б декаб. 

з 

При семинаріи. 

Св. Апостола и Евангели¬ 
ста Іоанна Богослова. 

8 мая и 26 сен¬ 
тября. 

1 4 

При Губернской Зем¬ 
ской больницѣ. 

Св. Благовѣрнаго Князя 
Александра Невскаго. 

30 августа в 23-го 
ноября. ! 

5 

При Инвалидномъ 
домѣ. 

Скорбящей Божіей Матери. 

■ 

24 октября И ВО; 
2-ю я ед. велик, 
поста. 

! б 

При Епархіальномъ 
жѳнск. училищѣ. 

Св. Великомученицы Ека¬ 
терины. 

24 ноября. 

! 7 

При богадѣльнѣ Пе- 
стрикова. 

Третье обрѣтеніе честныя 
главы Іоанна Предтечи, і 

25 мая. 

н 

При Малютинской бо¬ 
гадѣльнѣ. 

Св. Архистратига Михаила. 

і 

Св. Благовѣрн. Князя Вла 1 
дпміра. 

8 ноября. ! 

15 іюля. 1 



Свв. Апп. Петра и Павла.* 

29 іюня. 

9 

При тюремномъзамкѣ. 

Святителя н Чудотворца 
Николая. 

9 мая и б декаб. 

10 

Женскаго монастыря. 

Казанской Божіей Матери. | 

| 8 іюля и 22 ок¬ 
тября. 

; 


Ченстоховской Богоматери. 

б марта. 


. Приходскія церкви. 

Св. Алексія „человѣка Бо¬ 
жія*. 

17 марта. 

1 

Алексѣевская. 

Св. Алексія, митрополита 
Московскаго. 

12 февраля и 20-го 
мая. 



Свв. Кирика и Іулитты. 
Всѣхъ Святыхъ. 

15 іюля. 

Въ недѣлю всѣхъ 
святыхъ. 
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% 

* 

Названіе церквей. 

Обозначеніе престольныхъ 
праздниковъ. 

Время 

празднованія. 

— 

2 

Архангельская. 

Михаила Архангела. 

8 ноября. 



Іоанна Воина. 

30 іюля. 

3 

Благовѣщенская. 

Благовѣщенія Пресвятыя 
Богородицы. 

25 марта. 



Св. в.ел.-муч. Георгія По¬ 
бѣдоносца. 

23 апрѣля и 26-го 
ноября. 



Ѳеодосія Тотемскаго. 

28 января. 

4 

Богоявленская. 

Богоявленія Господня. 

6 января. 



Св. Аѳанасія Великаго. 

18 января и 2 мая. 



Скорбящей Божіей Матери. 

24 окт. и во 2-ю 
нед. вел. поста. 

5 

Васильевская. 

Живоначальныя Троицы. 

Въ Троицынъ день. 



Василія Блаженнаго. 

2 августа. 



Священ ном ученика Власія. 

11 февраля. 

б Воскресенская. 

(Ыповленіе храма Воскре¬ 
сенія Христова. 

1 13 сентября. ; 



Введеніе во храмъ Преев. 
Богородицы. 

21 ноября. | 



Ахтырской Божіей Матери. 

2 іюля. и 

7 

Георгія за лавками. 

Св. вел. -муч. Георгія По¬ 
бѣдоносца. 

23 апрѣля и 26-го 
ноября. 



Свв. айн. Петра п Павла. 

20 іюня. 

і 



Корсунской Боллей Матери. 

| 9 окт. и въ вое- 
1 кресеиье 5 нед. 
велик, поста. 

' 8 

Георгія на Воробьевкѣ 

Воздвиженіе Креста Гос¬ 
подня. 

14 сентября. 



Св. вел. -муч. Георгія По¬ 
бѣдоносца. 

1 23 апрѣля и 26-го 
ноября. . 



Св. муч. Антипы. 

і 11 апрѣля. 

і 

і 
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Календарныя свѣдѣнія. 










Календарныя свѣдѣнія. 


и 


Щ Названіе церквей. 


Обозначеніе престольныхъ 
праздниковъ. 


празднованія. 


|16 Николо-Казинская. 


17 Николо-Слободская. 


Святителя и Чудотворца 9 мая и 6 декаб^ 
Николая. 

Тихвинской Божіей Матери. 26 іюня. 

Святителя и Чудотворца 9 мая и 6 декаб 
Николая. 

Свв. Благовѣрныхъ Князей 24 іюля. 

Бориса и Глѣба. 

Иконы Божіей Матери 5 февраля и 1 

„Взысканіе погибшихъ". воскрес, поел 

Петр, поста. 


(18 Одигитріевская. 


Смоленской ('Одигитрія) Бо- 28 
жіей Матери. 


р.9 Покровская на рву. 


20 Покровская подъ го¬ 
рой. 


21 Предтеченская. 


22 Пятницкая. 


Софіи Премудрой. 17 

Трехъ святителей: Василія 30 
Велик., Григорія Богосл. 
и Іоанна Златоустаго. 

Покрова Пресвятыя Бого- 1 
родицы. 

Св. Іоанна Воина. 30 

Свв. Петра, Алексія, Іоны и 5 
Филиппа, митрополитовъ 
Московскихъ. 

Покрова Пресвятыя Бого- 1 

* РОДИЦЫ. 

Трехъ святит.: Василія Ве- 30 
ликаго, Григорія Бого¬ 
слова и Іоанна Златоу¬ 
стаго. 

Соборъ Іоанна Предтечи. 7 

Препд. Сергія Радон, чуд. 5 

Свв. мучнк.: Гурія, Самона 15 
и Авива. 

Свв. апп. Петра и Павла. 29 

Св. мучц. Параскевы. 28 


августа. 

января. 


октября. 


октября. 


октяоря. 


января. 

іюля и 25 сент. 
ноября. 


октября. 


Св. Іоанна Крестителя. I 7 января. 
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Календарныя свѣдѣнія. 


І 5 Я 1 

Названіе церквей. 

Обозначеніе престольныхъ 
праздниковъ. 

Время ! 

празднованія, і 

23 

Рождественская. 

Рождества Христова. 

1 25 декабря. 



„Всѣхъ скорбящихъ ра¬ 
дости". 

24 октября. 



Свв. муч. Зосимы и Сав- 
ватія. 

19 сентября. 

І24 

Си асо-Зав ерхс кая.. 

Преображенія Господня. 

6 августа. 



Святителя и чуд. Николая. 

9 мая и 6 декаб. 



Св. Нила Столбенскаго. 

7 декабря. 

25 

Спасо-Слободская. 

Преображенія Господня. 

6 августа. 



Иконы Божіей Матери „Чер¬ 
ниговской". 

Во 2-е воскресен. 
послѣ Петрова 
поста. 



Свящ.-муч. Харлампія. 

10 февраля. 

26 

Успенская. 

Успенія Преев. Богородицы. 

15 августа. 



Святителя и Чудотворца 
Николая. 

9 мая и 6 декаб. 



Св. Пророка Авакума. 

2 декабря. 

27 

Единовѣрческая. 

Сошествія Св. Духа. 

Въ 50-й день по 
Пасхѣ. 



Благовѣщенія Пресвятой 
Богородицы. 

25 марта. 



Свв. мучениковъ Прова, ! 
Тараха и Андроника. 

42 октября. 



Святителя и Чудотворца 
Николая. ' 

9 мая и 6 декаб. 





Долгота дня: 1-го 8 ч. 24 м., 
11-го 8 ч.49 м., 21-го 9 ч. 19 м. 


ЯНВАРЬ 


Прибудетъ дня съ 1 января 
по 1 февраля 1 часъ 31 мин. 


©! Чт. 1 Обрѣзаніе Господне. Новый годъ . Св. Василія Вел. Мч. Василія Анкирск. 14 

Пт. 2 Св. Сильвестра, папы Римск. Мч. Ѳеогена, еписк. Парійск. Прп.: Силъ- 15 

вестра Печерск., Серафима Саровскаго. 

Сб. 3 Прр. Малахіи. Мч. Гордія. Суббота предъ Богоявленіемъ. 16 

Нед. 32-я по Пятидесятницѣ (седьм. 33-я), предъ Богоявленіемъ. Гласъ 7-й , 

Вс. 4 Соб. 70-ти апост.: Іакова, ев. Марка и Луки, Клеопы, Симеона, Ѳаддея, 17 

Ананіи, Силуана, первом. Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Ти- 
мона, Пармена, Тимоѳея, Тита, Филимона, Онисима, Епафраса и друг. 

Пн. 5 Мч.: Ѳеопемпта и Ѳеоны, бывш. волхва Прр. Михея. При.: Синклиги- 18 

кіи, Аполлинаріи, Григорія Критск., Фостирія и Мины. 

© Вт. 6 Богоявленіе Господне (Крещеніе). 19 

Ср. 7 Соборъ св. Іоанна Крестителя. 20 

Чт. 8 При.: Георгія, Емиліана, Домники, Григорія, Иліи. Мч.: Іуліана, Васи- 21 

лиссы, Келсія, Антонія, Анастасія, Маріониллы, Ѳеофила діак. © 

Мч. Або Тифлис. 

© Пт. 9 Мч.-Поліевкта. Се. Филиппа, митр.Моек. Пр. Евстратія. Прр. Самея. Св. 22 
Петра. 

Сб. 10 Св. Григорія Нисск Прп.: Дометіана еписк., Павла Обнорск. и Мар-І 23 

! кіана пресв. Суббота по Богоявленіи. і 

Недѣля 33-я по Пятидесяти, іседьм. 34-я), по Богоявле н іи. Глассъ 8-й. 

Вс. . 11 Прп.: Ѳеодосія Вел., Ѳеодосія Антіох. и Михаила Клопскаго 24 

| Пн.] 12 Мч.: Татіаны, Мертія, Петра, Св. Саввы Сербск. При. Евпраксіи. 25 

і Вт. I 13 Мч.: Ермила, Стратоника, Петра. При. Іакова, еписк. Нисивійск. 26 

Ср. | 14 При. въ Синаѣ и Раиѳѣ избіен.: Исаіи, Саввы, Моисея и ученика его: 27 

' Моисея, Марка, Веніамина, Евсевія, Иліи и др. При.: Стефана, Ѳе- 

| одула и Іосифа. 

Чт. I 15 При.: Павла Ѳивейск. и Іоанна Кущника. Мч. Пансофія. 28 

Пт. I 16 ІІокл. веригамъ апост. Петра. Мч.: Спевсиппа, Елевсипиа, Мелевеші- 29 

і | па, Леониллы, Неона, Турвона, Іовиллы и Ланакта. 

© Сб. 17 Прп. Антонія Великаго. _ _ 30 

Нед о Мытарѣ и Фарис еѣ. 34-я по Пятидесяти, ( седь м. 35-я). Гласъ 1-й. 

Вс. 18 СвУ Аѳанасія и Кирилла, архіеп. Александрійск. При. Маркіана. 31 

Пн. 19 При.: Макарія Егяп., Макарія Алекс., Макарія Печ. Мч. Евфрасіи. Св. 

Арсенія, арх. Керкир. © При. Антонія Марткопскаго % 

© Вт. 20 Прп. Бвѳимія Вел. Мч.: Васса, Евсевія, Евтихія, Василида, Инны, |2 
Пинны, Риммы. 

Ср. 21 Пр. Максима исп. Мч.: Неофита, Анастасія,Евгенія, Кандида, Валеріана. 3 

Чт. 22 Ап. Тимоѳея. Прмч. Анастасія Персянпна. Мч.: Мануила, Георгія, Петра, 4 

Леонтія епископовъ, Сіонія, Гавріила, Іоанна, Леонта и Парода пресв. 

Пт. 23 Смч.: Климента, еписк. анкирск., и мч. Агаѳангела. Св. Павлина, 5 

еписк. Милостив. Прп.: Мавсимы, Саламана и Геннадія Костром. 
Воспом. 6-го Всел. Соб. (680—681). 

Сб. 24 При. Ксеніи, въ мірѣ Евсевіи, Македонія, Мч : Вавилы, Тимоѳея и 6 

А гапія. Перенес, мощ. прмч. Анастасія Персянина. _ 

Недѣля о Блудномъ Сынѣ, 35-я по Пятидесяти, (седьм. 36-я) Гласъ 2-й. 

© Вс. 25 Св. Григорія Богослова. Прп.: Поплія и Мара. Мч. Филицаты и сы- 7 

новъ ея. Ик. Б. М. „Утоли моя печали". 

Пн. 26 При.: Ксенофонта, Маріи, Аркадія, Іоанна, Симеона испов. Ѳеодора 8 

Студ. © Св. блгв. даря Грузіи Давида Возобновителя. 

© Вт. 27 Перенес, мощ. св. Іоанна Златоустаго , архіеп. Цареградскаго. 9 

Ср. 28 Прп.: Ефрема Сирина, Ефрема Печер.,еписк. Передел., Ефрема Новоторж. 10 

Чт. 29 Перен. мощ. смч. Игнатія Богоносца.Прп. Лаврентія Печ., еписк. Туров. И 

Мч.: Романа, Іакова, Филоѳея, Иперихія, Авива, Іуліана, Паригорія. 

© Пт. 30 Мч.: Ипполита, паііы Римск,, Кенсорина, Савина, Хрисіи, Ѳеофила, Св. 12 
вселен, уч. и свят. Василія Вел., Григорія Богосл. и Іоанна Златоуст. 

Сб. 31 Мч.:Кира и Іоанна, Аѳанасіи, Ѳеодотіи,Ѳеоктисты,Евдоксіи, Викторина.] 13 

Примѣчаніе. Знакомъ © обозначены въ святцахъ мѣстно-чтимые святые Грузин¬ 
ской церкви. і 













Долгота дня: 1-го 9 ч. 57 м., 
11-го 10 ч. 34 м., 21-го 11 ч. 10 м. 


ФЕВРАЛЬ 


Прибудетъ дня съі-гофевр. 
по 1 марта 1 часъ 47 минутъ. 


© 


* 


* 


1 Дни 

Чис- 


н. с. 

1 нед. 

| 

ла. 

1 



і 

і 

I 

Недѣля мясопустная (масленица). Гласъ 3-й. 


Вс. 

1 

Мч.: Трифона, Перпетуи, Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и 

і4 ; 



Филикитаты. Прп.: Петра и Вендиміана. 


Пн. 

2 

Срѣтеніе Господа нашего Іисуса Христа. 

15 ■ 

Вт. 

3 

Св. Прв. Симеона Богопріимца и Анны прор. Прр. Азаріи. Мч.: Адріана, 

16 3 



Еввула, Палія, Діодора, Клавдіана и Власія (Вуколъ). 


Ср. 

4 

При.: Исидора Пилусіотаи Кирилла Новоезерскаго. Св. кн. Георгія Всево- 

17 і 



лодовича.Ирп.испов. Николая Студійскаго. Мч.Іадора. Смч. Авраамія. 


Чт. 

5 

Мч.: Агаѳіи и Ѳеодуліи. 

18 

Пт. 

6 

Св. Вукола, еп. Смирнск.Мч.: Іуліана, Фавсты дѣвы, Евиласія,Максима. 

19 

Со. 

7 

Прп.: Парѳенія, еп. Лампсак., Луки Елландск. и 1.003 мучен., Въ Ни- 

20 



комидіи пос-вчен. мечами въ 303 году. 




Недѣля Сыропустная (съ понед. 1-я седьм. Вел. поста). Гласъ 4-й. 


Вс. 

8 

Вмч. Ѳеодора Стратилата. Прр. Захаріи Серповидца. 

21 

Пн. 

9 

Мч. Никифора. Смч. епиек.: Маркелла Сицилійскаго, Филагрія Кипрскаго. 

22 

Вт. 

10 

Смч. Харалампія. Мч.: Парфирія, Ваптоса, Еннаѳы, Валентины, Павлы. 

23 * 

Ср. 

11 

Смч. Власія, Еписк. Севастійск. Прп. Димитрія Прилуцкаго. Престав. 

24 : 



князя Всеволода, въ крещеніи Гавріила,Псковск. Св. Ѳеодоры царицы. 


Чт. 

12 

Св.: Мелетія, еп. Антіохійск., Алексія, митр. Московок ,, Антонія, архіеп. 

25 



Константинопол. Прп.: Маріи, переименов. Мариномъ, Евгенія. Ик. 




Б. М. „Иверскія*. 


Пт. 

13 

Прп.: Мартиніана, Зои, Фотиніи, Симеона Мироточиваго. Св. Евлогія, 

26 < 



архіепископа Александрійскаго. *’ 


Со. 

14 

Св. равноап. Кирилла, учит. Словенок. Прп.: Авксентія, Исаакія Печерск., 

27 і 



Марона Пустын., Авраама, еписк. Карійск. Перен. мощ. кн. Михаила 




Черниговскаго и боярина его Ѳеодора. 

■( 



Нед. Гя Вел. поста. Торж. правосл. (съ понед. 2-я седьм. Вел. Поста). Гл. 5-й. 

: 

Вс. 

15 

Ап. Онисима. Прп.: Евсевія, Пафнутія и Евфросиніи. 

28 '"! 

Пн. 

16 

Мч.: Памфила пресв., Валента діак., Павла, Селевкія, Порфирія, Іуліана. 

29 ; 

Вт. 

17 

Вмч. Ѳеодора Тирона. Обрѣт. мощ. мч. Мины. Св. Маріамны. 

д 

Ср. 

18 

Св.: Льва, папы Римск., Агапита, еписк. Синадск., Флавіана, патр. Царегр. 

■; 

Чт. 

19 

Ап. Архипа, Филимона. Св. Апфіи. При.: Досиѳея, Равулы, Евгенія 

33 :1 



и Макарія. Мч.: Максима, Ѳеодота, Исихія и Асклипіодоты. 


Пт. 

20 

Св.; Льва, еписк. Катанекаго, Агаѳона, папы Римскаго. Мч. Садока, 

4 ' 



еписк. Персидскаго, и съ нимъ 128. 


Сб. 

21 

При. Тимоѳея. Св.: Евстаѳія, архіеп. Антіох., и Георгія, еп. Амастридскаго. 

5 



Нед. 2-я Великаго поста (съ"понед. 3-я седьм. Вел. поста). Гласъ 6-й. 

1 

Вс. 

22 

Обрѣтеніе мощей св. мч., иже во Евгеніи. Мч.: Маврикія и Фотина. 

4 



Прп.: Ѳалассія, Лимнея, Варадата и Аѳанасія исповѣди. 

$ 

Пн. 

23 

Смч. Поликарпа, епис. Смирнскаго. Прп.: Іоанна, Антіоха, Антонина, 

7 1 



Моисея, Зевина, Полихронія, Моисея Даміана и Александра. 

$ 

Вт. 

24 

Первое и второе обрѣтеніе честныя главы Пророка, Предтечи и Крес¬ 

а| 



тителя Господня Іоанна. Прп. Еразма Печерскаго. 

.■*« 

Ср. 

25 

Св. Тарасія, архіепископа Константинопольскаго. 

91 

Чт. 

26 

Св. Порфирія, еп. Газскаго. Мч. Севастіана. 

10 % 

Пт. 

27 

При.: Прокопія. Тита Печерск. и Фалалея. 

и ! 

Сб. 

28 

При.:Василія исповѣд., Марины, Киры. Смч. Протерія, патр. Александр., 

12 



и Нестора, еписк. Магидійск. 

'Л 



Нод. 3-я Вел. поста (съ понед. 4-я седьм. Вел. поста), Крестопокл. Гл. 7-й. 

і 

Вс. 

29 

Прп.: Кассіана Римл., Іоанна, наречен. Варсонофіемъ. Мч. Ѳеоктириста. 

13; 

1 

; Ш 





Яояго'га дня: 1-го 11 ч. 45 м. 
5 д. Г о 12 ч. 24 м.. 21-го 13ч. 2 м. 


МАРТЪ 


— 

Дни 

Чис¬ 


нед. 

ла. 


Пн. 

"Г 


Вт. 

2 


Ср. 

3 


Чт. 

4 


Пт. 

5 


о 

рѵ 

б 


Вс. 

7 


Пн. 

8 

& 

Вт. 

9 


Ср. 

10 


Чт. 

11 


Пт. 

12 


Сб. 

13 


Вс. 

14 


Пн. 

15 


Вт. 

; 16 


Ср. 

17 


Чт. 

18 


Пт. 

19 

і 

Сб. 

20 

в 

Вс. 

21 


Пн. 

22 


Вт. 

23 


Ср. 

24 

в 

Чт. 

25 


Пт. 

26 


Сб. 

27 

в 

Вс. 

28 


Пн. 

29 


Вт. 

30 


рР- 

31 


дял х І ел 

по 1 апрѣля 1 часъ 57 мин. 


Пмч. Евдокіи. Мч.: Нестора, Тривимія, Маркелла, Антонія и Антонины. 14 

Смч. Ѳеодота, еп. Киринейек. Св. Арсенія, еписк. Тверек. Прп. Ага-І 15 
ѳона. Мч.: Троадія, Евѳаліи. 

Мч.: Евтропія, Клеоника и Василиска. Св.: Зинона и Зоила. Прп. 16 
Шамы дѣвы. 

Прп.: Герасима и Іакова. Мч.: Павла и Іуліаніи. Св. Григорія, еп. 17 
Константіи, града Кипрск. Св.: Даніила, кн. Моек., Вячеслава, кн. 
Чешек. Влж. кн. Василія Ростовск., иже и Василько. 

Мч.: Конона Исаврійсіс., Конона градаря, Ироиды, Ивлогія, Евлампія 18 
и Онисія. Прп. Исихія и Марка. Перен. мощ. кн. Ѳеодора Смоленск, 
и чадъ его: Давида и Константина. 

42 мч.: Константина, Аетія, Ѳеофила, Ѳеодора, Милиссена, Каллиста, 19 
Васоя и прочихъ. Прп. Аркадія. Пмч. Конона и сына его Конона. 


Свв. мч. еп. Херсонек.: Василія, Ефрема,Капитона, Евгенія, Елпидія, Ага- ‘ 
ѳодора и Еѳерія. Св. Павла иепов.,еп. Плусіадск. Прп. Павла, Емиліана. 

Прп.: Ѳеофилакта, еп. Никомид., и Дометія. Смч. Ѳеодорита. Ап. Ерма. ‘ 

Св. 40 мучен., въ Севастійск. озерѣ мучившихся: Киріона, Кандида. Домна, ‘ 
Исихія, Ираклія, Смарагда, Ёвноика, Уалента, Вивіана, Клавдія, 
Приска и др. 

Мч.: Кодрата, Кипріана, Діонисія, Анекта Павла, Крискента, Діонисія, ‘ 
Викторина, Виктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серафіона, Папія. 

Св.: Софронія, патр. Іерус., Евфимія, арх. Новгор. Смч. Піонія. ‘ 

При. исп. Ѳеофана Сигріанск. Св. првдн. Финееса. Св. Григорія Двоеслова. - 

Переи.мощ. св. Никифора, патр Дарегр. Мч.: Александра, Савина, Афри- ! 
кана, Пуплія, Терентія и Христины. Прп. Анина. Похвала Пресв.Богор. 

Недѣля 5- я Велинаго~поста (съ повед. 6-я седьм. Вел, поста) Гласъ 1-й. 

Прп. Венедикта. Св.: Евсхимона, еп. Лампсакійск., Ѳеогноста, митр. • 
Кіев. Ик. Б. М. „Ѳеодоровскія". 

Мч.: Агапія, Пуплія, Тимолая, Ромила, 2 Александровъ, 2 Діонисіевъ ■ 
и Никандра/ Смч. Александра. 

Мч.: Савина, Папы, Іуліана, Трофима, и Ѳала. Ап. Аристовула. Смч. • 
Александра, папы Римск. Св. Серапіона, арх. Новгородскаго. 

Прп.: Алексія, челов. Божія, Макарія Калязинскаго. Мч. Марина. 

Св. Кирилла, архіеп. Іерусалимск. Прп. Анина. Мч.: Трофима и Евкарпія. : 

Мч.: Хрисанѳа, Даріи, Клавдія, Иларіи, Іосана, Мавра и Панхарія. > 

Лазарево воскресеніе. При.: Іоанна, Сергія, Патрикія. Св. Никиты, архіеп. і 
Аполлоніадск. Мч.: Фотины самарянки, Александры,Клавдіи,Евфрасіи. ^ 

Недѣл я ВаПГ(цвѣтоносная). (Съ понед. Страстная седьм. В. п.). 

Входъ Господень во Іерусалимъ. Св.: Іакова исп. еп., Ѳомы, патр. Царя- 
града, Кирилла, еп. Катанск. 

Смч. Василія. Прп. Исаакія. Мч. Дросиды. 

Прп. Никона еписк. Прп. Никона Печерск. Мч.: Филата, Лидіи, Маке- 
дона, Ѳеопрепія, Кронида и Амфилохія. 

Св.: Артемона, еп.Селевк., и Артемія, еп. Селунскаго. Прп. Іаковаиспов. 

Благовѣщеніе Преев. Богородицы. . ГІ .. ~ 

Соборъ арх. Гавріила. Смч. Иринея, еп. Сирмійск. Прп. Малха и Василія. 
Мч.: Искоя, Силы, Сш^ца, Сонирила, Суимвла, Ѳерма, Филла и св. 
женъ: Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Анимаисы, 
Гаафы и Дуклиды. „ 

Мч.: Матроны Селуи., Мануила и Ѳеодосія. При. Іоанна прозорл._ 

Н е дѣля с в. Пасхи. ( Свѣтлая седьмица ). _ 

Свѣтлое Христово Воскресеніе. Прп.: Иларіона, Стефана Мч.: Іоны, Вара- 
хисія. Прмч. Евстратія Печерск. 

Мч.: Марка, еп. Ареѳусійск., Кирилла діакона Прп. Іоанна. О в. Евстаѳія. 

При.: Іоанна, списателялѣствицы, Іоанна бѳзмолвн., Зосимы, еп. Сиракуз. . 

Смч. Ипатія, еп. Гангрск. Прп. Ипатія и Аполлонія. Мч. Авды еписк. 







АПРѢЛЬ 


Долгота дня: 1-го 13 ч. 42 м., 
11-го 14 ч. 19 м., 21-го 14 ч. 53 м. 


Прибудетъ дня съ 1 апрѣ, 
по 1 мая 1 час. 44 мин. 


I Дни 

1 НѲД. 

Чис¬ 

ла, 



Чт. 

Пт. 

Сб. 

. 1 

2 

3 

Прп.: Маріи Египет., Евѳимія Суздал., Макарія. Мч.: Геронтія, Васи- 
лида, Авраамія Болгарскаго. Св. Ахаза. 

При. Тита. Мч.: Амфіана, Едесія и Поликарпа. 

Прп.: Никитыиспов.,Иллырика.Мч.:Елпидифора,Дія, Галина и Ѳеодосія. 




Недѣля о Ѳ о м і 

* 

Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

Сб. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

При.: Іосифа, Георгія, Зосимы. Мчц. Фервуѳы. 

Мч.: Агаѳопода и Ѳеодула. Прп.: Пуплія, Ѳеоны, Симеона, Форвяна, 
Ѳеодоры Селунскія, Марка Аѳинск., Платона Студійскаго. 

Св.: Евтихія, архіеп. Константинопольскаго, Меѳодія, архіеп. Моравскаго. 

Мч. 120-ти, Іереміи п Архилія іерея. Прп. Платониды. 

Св. Георгія исповѣди., митр. Митилен. Прп. Даніила Переяславск. 

Мч.: Калліопія, Руфина діак. и Акилпны. 

Апп.: Иродіона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ермія. Св.: Келе- 
стина, папы Римск., Нифонта, еписк. Новгородск. Мч. Павсилипа. 
Мч.: Евпсихія, Дисана еп., Маріава пресв., Авдіеса и проч. 270. 
Пмч. Вадима. 

Мч.: Терентія, Африкана, Максима, Помппія, Зинона, Александра, 
Ѳеодора, Іакова пресвитера, Азадана и Авдикія діаконовъ. 




. Недѣля св. женъ Мироносицъ, 


Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

Сб. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Мч. Антипы. Прп.: Іоанна и Фармуѳія. Мч.: Прокесса и Мартиніана. 
Св. Василія испов., еп. Парійск. Прп.: Аѳанасіи, Исаака и Анѳусы 
дѣвы. Пмч.: Мины, Давида п Іоанна. Смч. Зинона, еп. Веронійск. 
Смч. Артемона пресвитера. Мч.: Крискента и Ѳомаиды. 

Св. Мартина испов., паиы гимск. Мч.: Антонія, Іоанна, Евстаѳія, 
Ардаліона. 

Агш.: Аристарха, Иуда и Трофима. Мч.: Саввы, Василисы и Анастасіи. 
>5< Мч. Сухія и дружины его. 

Мч.: Агапіи, Ирины, Хіоніи, Леонида,Харіессы, Ники, Галины, Калисы, 
Нунехіи, Василиссы, Ѳеодоры и Ирины. 

Мч.: Симеона, еп. Переидск., Авделая и Ананіи пресвит., Хуодазата, 
Фусика, Аекитреи. Азата, Адріана. При.: Акакія, еписк. Мелит.. 
Засимы Соловецк. 




Недѣля о Разслабленномъ. 

1 

Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

Сб. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

При. Іоанна, Космы, еп. Халкид., и Авксентія. Мч.: Виктора, Зотика, 
Зинона, Акиндина, Северіана, и Іоанна новаго. 

Прп.: Іоанна ветхопещерн., Георгія испов , еписк. Антіохіи Писидійск., 
Трифона, патр. Констан. Мч.: Христофора, Ѳеоны и Антонина. Прп. 
Никифора. 

Прп. Ѳеодора Трихины и Анастасія Синаита. Блж. Григорія и Ана¬ 
стасія, патр. Антіох. 

Преполовеніе пятидесятницы. Смч. Іаннуарія еп. Мч.: Фавста, Прокула, 
Соссія, Дисидерія, Евтихія, Акутіона, Ѳеодора, Фялиппіи, Діоскора. 

Прп. Ѳеодора Сикеота еписк., Виталія. Апп.: Наѳанаила, Луки, Кли¬ 
мента. Перен. мощей св. блгв. кн. Всеволода, во св. крещеніи Гавріила. 

Вмч.Георгія Побѣдоносца. Мч.: Анатолія, Протолеона, цар. Александры. 

Мч.: Саввы Стратилата, Евсевія, Неона, Леонтія, Лонгина, Пасикрата, 
Валентина. Прп.: Ѳомы юрод., Елисаветы, Саввы Печерск. 




Недѣля о Самарянынѣ. 

/ 

Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

і 

25 

26 

27 

28 

2ІЭ 

30 

Св. ап. и евангелиста Марка. 

Смч. Василія, еп. Амасійск. Св. Стефана, еп. Перм. Св. прв. Гла |>иры дѣвы. 
Ап. и смч. Симеона, сродн. Господня. Прп. Стефана Печер., еписк. 
Апп. Іасона и Сосипатра. Мч.: Дады, Максима, Квинтилліана, Саторнія. 

Іакисхола, Фавстіана, Іаннуарія, Марсалія, Евфрасія, Маммія, Зинона. 
Св. 9 мч. Кизическ.: Ѳеогнида, Руфа, Антипатра, Ѳеостиха, Артемы, 
Магна, Ѳеодота, Ѳавмасія, и Филимона. Мч. Діодора и Родопіана* 
Прп. Мемнона. 

Ан. Іакова Зеведеева. Св. Доната еп. Мч. Максима. Обр. мощ. смч. 
Василія, еп. Амасійск., и св. Никиты, еп. Новгородск. 










Долгота дня: 1-го 15ч. 24 м,,11-го 
15 ч. 51 м., 21-го 1б ч. 11 м. 


МАИ 


Прибудете дня съ 1-го-ма я 
по 1 іюня 1 часъ 2 мин. 



Дни 

нед. 

Чис¬ 

ла 


Сб. 

1 


Вс. 

2 

* 

Пн. 

3 


Вт. 

4 


Ср. 

5 


Чт. 

6 

ф 




Пт. 

7 

ф 

о 

Сѵ 

8 


Вс. 

9 

* 

Пн. 

10 


Вт. 

11 


Ср. 

12 


Чт. 

13 

ф 

ІІт. 

14 


Сб. 

15 


Вс. 

16 


Пн. 

17 


Вт. 

18 

1 

Ср. 

19 

і 

; Чт. 

20 

»}< 

Пт. 

21 


Сб. 

22 


Вс. 

23 


Пп. 

24 

А 

Вт. 

25 


Ср. 

26 


Чт. 

27 


Пт. 

28 


Сб. 

29 


Вс. 

1 30 


Пн. 

31 



Дтср* Іереміи. Прп. Пафнутія Боров. Мч. Ваты, Смч. Макарія, митр. 

іѵІѲВСК. 

_Недѣля о Слѣпомъ. 

Св. Аѳанасія, патр. Александр. Перен. мощ. блгв. кн. Бориса и Глѣба 
во св. крещ. Романа и Давида. Мч.: Еспера, Зои, Киріака и Ѳеодѵла’ 
Мч.: Тимоеея, Мавры. Прп. Ѳеодосія Кіевопечер. и Петра еп Ик Б М 
„Кіево-Печерскія“. 

Мч. Пелагіи. Смч.: Сильвана, Алвіана, Еразма 
Вмч. Ирины. 

Вознесеніе Господне. Прв. Іова Многостр. Мч.: Варвара, Вакха Калчи- 
маха, Діонисія и Варвара, б. разбойника. 5 

Воспоминаніе явившагося на небѣ знаменія честнаго Креста въ Іеру¬ 
салимѣ. Мч. Акакія. >%< Прп. Іоанна Зедазнійск. и 13 уч. его: Мое. 
Авива, Іосифа, еп.: Шіо, Давида, Антонія, Ѳаддея, Пирра, Зенона. 
Михаила, Исидора. *• 

Св. ап. и ев. Іоанна Богослова. Прп. Арсенія Великаго. 

_Недѣля свв. отецъ въ Никеѣ. 


14 

15 

16 

17 

18 
Ш 

20 


21 


Св - П РР- Исаш - Мч. Христофора. Перенес, мщ. св. Николая Чудотв. изъ 
Миръ-Ликійскихъ въ Варъ-градъ. Прп. Шіо Мгвпмскаго. 

Св ; ап - Силона Зилота. Св.: Симона, еп. Суздальск., Исидоры .юрод, 
олж. Таисіи. Мч.: Испхія, Филадельфа, Кипріана, Алфія, Онисима и 
Еразма. т 

Обновленіе Царя-града въ 330 г. Смч. Мокія. Свв.’Меѳодія и Кирилла, 
учит. Словенскихъ. 

Св.: Епифанія, еп. Кипрск., Германа, натр.-Констант., Савина, арх. Кипр. 
Мч.: Александра, Ілнкеріи дѣвы, Лаодикія. Св. Георгія исповѣди, п 
Павсикакія, еписк, Синадск. >^< Прп. Евѳимія Аѳонеко-Иверокаго. 
Мч.: Исидора и Максима. Св. Исидора. Прп. Серапіона. 

При.:Пахомія Велик., Евфросина Псков., Ахиллія, ел. Ларисійск., Ясаіп, 
еп. Ростовск., Исаіи Печерск., Убіѳн. блгв. цч. Димитрія, Моек. чуд. 

___ Недѣля Пятидесятницы. _ 

Пятидесятница. (День Св. Троицы, и сошествія Св. Духа на апостоловъ). 

Пр.: Ѳеодора Освящ., Ефрема Перекомск. Отроков*. Музы, Св. Георгія. 
День Св. Духа. Ап. Андроника. Св.: Іуніи, Стефана, арх. Коистаитипоп. 
Мч.: Ѳеодота, Петра, Діонисія, Андрея, Павла, Христины, Ираклія, 
Павлина. 

Смч.: Патрикія, ей. Прусск., Акакія, Менандра и Поліена пресвит. Мч. 
Калу фа. При. Іоанна, еписк. Готѳск. Св. блгв. кн. Углич., во инок. 
Игнатія. 


22 

23 

24 

25 

'Д 

27 

28 


21 ) 

30 

31 

й'1 


Мч.: Ѳ ал ал ея и Аскалона. Обрѣт. мощ. свят. Алексія, митр. Московок. 
Св. царя равноап. Константина и Клены. Св. кн. Константина и чадъ 
его Михаила и Ѳеодора Муром. Прп. Кассіана грека. 

Мч. Василиска. Память свят, велик, втор, вселенск. собор, въ 381 г. 

Недѣля 1-я по Пятидесятницѣ, Всѣхъ Святыхъ (седьм. 2-я). Гласъ 8~й. , 

При. Михаила исповѣд., ел. Сивад. Обрѣт. мощ. св. Леонтія, еп. Рост.! 
При.: Симеона и Никиты Столпи. Мч.: Мелетія, Стефана, Іоанна, Сера- 
ліона, Каллиника, Ѳеодора и Фавста. 

Третье оор. главы св. Іоанна Предтечи. Смч. Ѳерапонта, еп. Кипрск. 
Апп. Карпа и Алфея. Мч.: Аверкія, Елены. Вмч. Георгія Новаго. 

Смч. Ѳерапонта, еп. Сардійск. Мч. Ѳеодоры и Дидима. Прп. Ѳерапонта. 
При.: Никиты, ей. Халкид., Игнатія, ей. Ростовск. Смч. Елладія и 
Евтихія. 

Мчц. Ѳеодосіи, дѣвыТирск.Пмчц.Ѳеодосіи дѣвы, Преет. Іоанна юродив. 

_Н едѣля 2-я по Пятидесятни цѣ, (седьм. 3-я). Гласъ Ій. | 

При. Исаакія Далматскаго. 

Ап. Ерма, Мч.: Ермія и Философа. 


3 

4 


5 

(> 

7 

8 
9 

10 

11 


12 

13 






Долгота дня: 1-го 16ч. 24м., 11-го т жіЛ чт т Убудетъ дня за іюнь 0 час. 
16 ч. 27 м., 21-го 16 ч. 20 м. 1 МХУ Л I) 18 минутъ. 



Дни 

нед. 

Чис¬ 

ла. 

1 

| 

ы. с. 


Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

Сб. 

2 

3 

4 

5 

Мч.: Іустина Философа и другого Іустина, Харитона, Харитьі,Евельппста,і 
Іеракса, Пеона и Валеріана. Прп.: Діонисія Глушицкаго и Агапита! 
Печер. ; 

Св. Никифора псповѣд., патр. Константинон. Вмч. Іоанна Новаго. і 
М ч.:Лукилліана, Клавдія,Ипатія, Павла, Діонисія, Павлы дѣвы, Максіа- 
на и Іуліана. Смч. Лукіана. Перен. мощ. блгв. царевича Димитрія,! 
Моек. чуд. І 

Св. Митрофана, патр. Констант. Смч.;Астія еписк.,Конкордія, Фронтасія,! 
Северина, Северіана и Силана. Прп. Засимы Килик. Преет. Мефодіяі 
Песнош. ! 

Смч. Дороѳея, еп. Тирск. Мч.: Маркіана, Никандра, Иперихія. Апол-| 
лона, Леонида, Арія, Горгія, Селинія,Ирин.ія и Памвона.Прн.: Ѳеодора; 
и Анувія испов. Блж. Константина, митроп. Кіевск. Убіеніе вел. ки. 
Игоря Олегов. Чернигов. Преет, блгв. кн. Ѳеодора Ярославича; 

14 

15 

16 

17 

18 




Недѣля 3-я по Пятидесятницѣ, ^седьм. 4-я). Гласъ 2-й. 


* 

* 

Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

Сб. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Прп.: Виссаріона и Иларіона псп. Пмчц. дѣвъ; Архелаи. Ѳеклы и Сосанны. 

Мч.: Ѳеодота, Киріакіи, Калеріи, Маріи,СисиніяпКиріака діак., Смараг¬ 
да, Л аргія,Апроніана, Папія, Мавра, КрискентіаііаДІрискиллы, Лукины. 

Вмч. Ѳеодора Стратилапга. Св. Ефрема, патр. Антіохійск. При.Зосимы. 

Св. Кирилла, архіеп. Александр. Прп.: Кирилла Бѣлоозер. и Алек¬ 
сандра Кушск. Мчц.: Ѳеклы, Марѳы и Маріи. 

Смч. Тимоѳея, еписк. Прусек. Мч.: Александра и Антонины дѣвы. Св. 
Вассіаиа, ей. Лавдійск. При. Ѳеофана Антіохійскаго. 

Сев. апп. Варѳоломея и Варна, вы. 

При.: Онуфрія, Петра Аѳонск., Арсенія Конев., Іоанна, Андрея, Ирак- 
ламвона, (Праклемона) и Ѳеофила. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 




Недѣля 4-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 5-я). Гласъ 3-й. 


* 

Вс. 

Пн. 

I Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

Сб. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
1.9 

Мч.: Акилины п Антонины. Св. Трифилія ей. Прп. Анны и сына ея 
Іоанна. 

Прр. Елисея. Св. Меѳодія, патр. Константинопольскаго. 

Прр. Амоса. Св. Іоны, митр. Москбвск. Мч.; Вита, Модеста, Крискен- 
тіи и Дулы. При.; Іеронима и Дулы. Св. Лазаря, кн. Сербск. Перен. 
мощей, ирп. Ѳеодора Сикеота, еписк. Анастасіупольскаго. 

Св. Тихона, еп. Амаѳунтск. Прп. Тихона Луховск. Мч.;Тигрія,Евтропія. 
Мч.; Мануила, Савела и Исмаила. 

Мч.; Леонтія, Ипатія и Ѳеодула. Ик. Б. М. „Боголюбскія". 

Св. ап. Іуды. Мч. Зосимы. Прп.; Паисія и Іоанна. 

26 

27 

28 

29 

30 
^1 
22 




Недѣля 5-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 6-я). Гласъ 4-й. 


* 

* 

Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

Сб. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Смч. Меѳодія, ел. Патарск. Мч.; Арпстоклія, Димитріана діакона, 
Аѳанасія, Инны, Пшшы и Риммы. 

Мч. Іуліана Тарсійек. Смч. Терентія, еп. ІІконійск. Прп. Іулія и Іуліана. 
>і< Мч.; Арчила II, Луарсаба II и двухъ слугъ его. 

Смч. Евсевія, еп. Самосат. Мч.: Галактіона, Іуліаніи, Зинона, и Зины. 

Мчц.: Агриігины, Евстохія, Гаія п Урвана. Преставл. св. праведн. Ар¬ 
темія Веркольск. Ик. Б. М. „Владимірскія 41 . 

Рожд. Предт. и Крест. Госп. Іоанна. Мч.: Орентія, Фарнакія, Ероса, 
Фирмоса, Фирмина, Киріака и Лонгина. 

. Прмч. Февроніи дѣвы. Блгв. кн. Петра, въ Монаш. Давида, и княгини 
Февроніи, въ монахиняхъ Евфросиніи, Муромскихъ чудотворцевъ. 

Прп. Давида, Іоанна, еп. Готѳскаго. Св. Діонисія, архіеписк. Суздаль¬ 
скаго. Ик. Б. М. „Тихвинскія". 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 




Недѣля 6-я по Пятидесятницѣ, (седьм.'7-я). Гласъ б-й. 


* 

і вс. 

■ Пн. 

! Вт. 

! Ср. 

; 

27 

28 

29 

30 

Прп.Сампсона. Св. Севира пресвнт.^Прп. Георгія,святогор. Аѳонскаго. 
Перен. мощ. св. безсребр. и чуд. Кира и Іоанна. Прп.; Павла, Сергія 
и Германа, Валаамскихъ чудотворцевъ. 

Св. апостоловъ Петра и Павла. Прп. Петра, цар. Орд., Ростовск. чуд. 
Соборъ дванадесяши апостоловъ: Петра, Андрея, Іакова Заведеева, 
Іоанна, Филиппа, Варфоломея, Ѳомы, Матѳея, Іакова Алфеева, Іуды 
| Іаковлева, Симона, Матѳія. 

10 

11 

12 

13 




ІЮЛЬ 


Убудетъ дня съ 1 іюля по 
1 августа 1 часъ 25 мин. 


Долгота дня: 1-го 16 ч. 5 м., 11-го 
15 ч. 42 м., 21-го 15 ч. 13 м. 


: Дни 
! нед. 

Чис- 

ла. 


н. с. 


Чт. 

Т~ 

Мч. безсреб. Космы и Даміана. При. Петра. Мч. Потита. 

~14 


Пт. 

2 

Полож. честныя ризы Пр. Богородицы во Влахернѣ. Св. Ювеналія. 

15 




натр. Іерусал. Преет. Фотія, митр. Кіевск. Ик. Б. М. „Ахтырскія". 


* 

Сб. 

3 

Мч.: Іакинѳа, Мокія, Марка, Діомида, Евлампія, Асклииіодота, Голин- 

16 




духи. Св. Анатолія, латр. Цареградск. При. Александра. Иереи 
мощ. ев. Филиппа , митр. Московок. При. Анатолія Пьчерск. 





Недѣля 7-я по Пятидесятницѣ. -седьм. 8-я). Гласъ 6-й. 



Вс 

4 

Св. Андрея, архіеп. Критск. Смч. Ѳеодора, еп. Киринейск Мч.: Ѳедота 

17 




и Ѳеодотіи. Прп. Марфы. Обрѣт. мощ. прп. Евѳимія Суздальск. 


* 

Пн. 

5 

При.: Аѳанасія Аѳонск. и Лампада Обрѣт. мощ. прп. Сергія Радонеоісск. 

18 




Мч.: Анны и Кириллы. 



; ВТ. 

! 

і 

6 

Прп. Сисоя. Мч.: Лукіи, Рикса, Коинта, Исавра, Иннокентія. Фшшкса. 
Ермія, Василія, Перегрина, Руфа, Руфина, Марина, Марѳы, Авди- 
факса, Кирина. 

19 


Ср, 

7 

Прп.: Ѳомы, Акакія. Преставл. Евдокіи, во инок. Евфросиніи кн. Моек. 

20 



Пмч. Еииктета и Астіона. Мч.: Киріакіи, Перегрина, Лукіана, Пом¬ 
пея, Исихія, Папія, Германа и Евангела. 



❖ 

Чт. 

8 

Вмч.: Прокопія п Прокопія, юрод. Устюж. Ик. Б. М. „Казанскія*. 
Смч.: Панкратія, еп. Тавромен.,. Кирилла, еп. Гортинск. Св. Ѳеодора, 
еп. Едес. Прмч.: Патермуѳія и Копрія. Мч. Александра. Прп.: Патер- 

21 

Пт. 

9 

22 





му фія и Копрія. 


* 

Сб. 

10 

Мч.: Леонтія, Маврикія, Даніила, Антонія, Александра, Іаникита, 
Сиспнія, Менеи, Вирплада, Віанора, Силуанаи Аполлонія. Праздное. 

23 








положенію честныя ризы Господа, нашего Іисуса Христа. Прп. Ан¬ 
тонія Печерск. 





Недѣля 8-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 9-я). Гласъ 7-й. 


* 

Вс. 

11 

Мч.: Евѳиміи и Киндея. Преставл. Ольги, кн. Россійскія , въ крещ. 

24 




Елены. Ик. Б. М. „Ржевскія". 



Пн. 

12 

Мч.: Прокла, Иларія, Голиндухн, наречен. Маріи, Ѳеодора и Іоанна 

25 




При. Михаила Малепиа. >5< Прп..* Іоанна и Гавріпла Святогорцевъ. 



Вт. 

13 

Соб. св. арх. Гавріила. При. Стефана Савваита. Мч.: Серапіона и 

26 




Маркіана. 



Ср. 

14 

Св. ап. Акилы. Прп.: Еллія, Онисима и Стефана Махрпщ. Мч. Іуста. 

27 


Чт. 

і 15 

Мч.: Кирика, Іулиты и Авудпма. Св. равиоап. кн. Владиміра въ 

28 




крещ. Василія. 



Пт. 

16 

Смч. Аѳішогена. Мч. Павла, Алевтины, Хіоіііи, Антіоха и Іуліи дѣвы. 

29 


Сб. 

17 

Вмч. Марины. Перен. мощ. при. Лазаря. 

30 




Недѣля 9-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 10-я). Гласъ 8-й. 



Вс. 

18 

Мч.: Емиліана и Іакинѳа. Пр.: Памвы и Іоанна Печерск., многострад. 
При.: Макрпныи Дія. Преет. Романа,кн. Рязан. При. Серафима Саровск. 

31 


Пн. 

19 

1 

* 

! Вт. 

20 

Прр. Иліи. Прп. Аврамія Галичск. 



Ср. 

21 

Нрп.: Симеонаиіоанна. Прр. Іезекіиля Прп. Онуфрія молчалив. Печерск. 

I 3 


Чт. 

22 

Св. равноап. Маріи Магдалины. Смч. Фоки. 

84 

Пт. 

23 

Мч. Трофима и Ѳеофила. Смч. Аполлинарія, еписк. Равеннійск. 

«5 


Сб. 

24 

Мч. Христины. Блгв. князей Бориса и Глѣба, въ крещ. Романа и 

6 




Давида. Прп. Поликарпа Печерск. 





Недѣля ІО-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 11-я). Гласъ 1-й, 



Вс. 

25 

Успеніе св. Анны, матери Пр. Богородицы. Св. Олимпіады. Прп. Ев- 

7 




праксіи и Макарія Унженск. Память 5-го всел. соб. (553 т.). 



Пн. 

26 

Смч.: Ермолая, Ермигшаи Ермократа. Пмч. Параскевы. Прп. Моисея. 

8 


Вт. 

27 

Вмч. Пантелеймона. Прп. Анѳисы. Св. блж. Николая. 

9 

* 

Ср. 

28 

Св. апп.:Прохора, Никанора, Тимона, Пармена. Мч.: Евстаѳія,Акакія, 

10 




Іуліана. 

11 


Чт. 

29 

Мч.: Каллиника, Серафимы и Ѳеодотіи. >^< Мч. Евстаѳія Мцхетскаго. 


Пт. 

30 

Свв. апп.: Силы,Силуана,Крискента,ЕпенетаиАндроника.Смч.:Вален¬ 

12 




тина еп., Нрокула, Ефива и Апполонія. Мч.: Іоанна воина, Полихро- 





нія, еп. Вавилонск., Парменія, ЕлимыиХрисотеля пресвитеровъ, Луки 
и Му ко діаконовъ, Авдона, Сенниса, Олимпія и Максима. Св.Авундія. 

13 


Сб. 

31 

Св. прв. Евдокима. Мч. Іулитты. 













Долгота дня 
11-го 14 ч. 2 м, 


1-го 14 ч. 38 м.,- 
, 21-го 13ч.26 м. 


АВГУСТЪ 


У будетъ дня съ 1 августа по 
1 сентября 1 часъ 51 минута. 


Дни 

нед. 

Чис¬ 

ла. 

Вс. 

1 

Пн. 

2 

Вт. 

3 

Ср. 

4 

Чт. 

5 

Пт. 

Со. 

6 

7 

Вс. 

8 

Пн. 

9 

Вт. 

10 

Ср. 

11 

Чт. 

12 

Пт. 

13 

Со. 

14 

Вс. 

15 

Пн. 

16 

Вт. 

17 

Ср. 

18 

Чт. ! 

19 

Пт. 1 

20 

Со. | 

21 

Вс. | 

22 

Пн. 

23 

Вт. 

24 | 

Ср. 

25 

Чт. 

26 

Пт. ; 

27 

Со. 

28 

Вс. 

; 29 

Пн. 

і 30 

Вт. 

! 31 


>г 


Недѣля ІІ-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 12-я/ Гласъ 2-й. 


Происх. честн. древъ животвор. Креста. Мч. Маккавеевъ: Авима, Анто¬ 
нина, Гурія, Елеазара, Евсевона, Алима, Маркелла, матери ихъ| 
Соломоніи и учителя Елеазара. Мч.: Леонтія, Атті'я, Александра, 
Киидея, Минсиѳея. 

Перенес, мощ. архидіак. Стефана, Никодима, Гамаліила и Авива. Смч. 

Стефана,, папы Римск. Преет, св. б ляс. Василія, Москов. чудотв. 
Прп.: йсаакія. Далмата, Фавста, Антонія Римлян, и Космы. >5< Св. 
первомуч. Грузинской ц. Раждена. 

Св. 7 отр. Ефесск.: Максимиліана, Гамвлиха, Мартиніана, Іоанна, Діони¬ 
сія, Ексакустодіана (Константина) и Антонина. Мч. Елевѳерія. Пмч. 
Евдокіи. 

Мч.: Евсигнія, Каитидія, Кантидіана,Савѳла,Понтія. Смч.: Фавія и Анѳира. 

Преображеніе Господне. 

Прмч. Дометія. Мч.: Марина и Астерія. Прп. Пимена Печерск. и Ора. 


Недѣля 12-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 13-я). Гласъ 3-й, 


Св. Емиліана ненов., ей. Кизич., и Мирона, ей. Критск. Мч.: Елевѳерія и 
Леонида, При.: Григорія Сииаита и Григорія Печар. Ик. В. М. „Толгскія* 
Св. ап. Матѳія. Мч.: Антонія, [уліана, Маркіава, Іоанна, Іакова, Алек¬ 
сія, Димитрія, Фоки, Петра, Леонтія и Маріи. 

Мч. и архпд. Лаврентія, Сикса, папы Римск., Фелпкиссима и Агапита діак, 
Мч.: Евпла діак., Сосаішы дѣвы, Гаія, папы Римск., Гавинія прссв, 
Клавдія, Максима, Препедигны, Александра и Куѳія. При. Ѳеодора 1 , 
и Василія Печерск. ' | 

Мч.: Фотія и Аникпты,Памфилап Капитона. Смч. Александра, еи. Команск.|| 
Прп.Максима псп. Обрѣт.мощ. блж. Максима Москов. Память и обрѣт. мощ 
св. Тихона, ей. Ворон. Мч.: Ипполита, Конкордіи, Иринея и Авундія, 
Прр. Михея. Перен. мощ. Ѳеодосія Печерск. Смч. Маркелла, ей. Анамійск, 


Недѣла 1 3-я п о Пятидесятницѣ, (седьм. 14-я/ Гласъ 4-й. 

Успеніе Преев. Богородицы. 

Праздн. нерук. образу Господа Іисуса Христа. Мч. Діомида. Прп. Херимона. 
Мч.: Мирона, Стратопа, Филиппа, Евтяхіана, Кипріана, Ѳирса, Левкія, 
Павла. 

Мч.: Флора и Лавра, Ерма, Сераніона, Поліена, Иларіона, Діонисія. 
Ерминиа. 

Мч.: Андрея Стратилата, Тимоѳея, Агаиія и Ѳеклы. Ик. Б. М. „Донскія*. 
Прр. Самуила. Мч.: Севира и Мемиона. 

Св. ап. Ѳаддея. Мч.: Васс ы, Ѳеогнія, Агаиія д Пиета. Прп. Аврамія. 
Недѣля 14-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 15-я). Гласъ 5-й. 


Мч.: Агафоника, Зотика, Ѳеопрепія, Акиндина, Северіана, Евлаліи дѣвы 
Прп. Анѳусы. Смч. Аѳанасія. Мч.: Хариснма и Неофита. 

Мч. Луппа. Смч. Иринея, еп. Лугдунск. Св. Каллиника, натр. Кон¬ 
стантиной. При. Евтихія и Флорентія. 

Смч. Евтихія. Перен. мощ. Петра, митр. Кіевск. Преет, при. Арсенія 
Комельскаго. При. Георгія. Мч.: Татіона и Сиры дѣвы. 

Св. апп. Варѳоломея и Тита. Св.: Варснса н Евлогія, еп. Едесск., и 
Протогена, еп. Каррійск., истюв. Св. Мины, иатр. Цареградск. 

Мч.: Адріана и Наталіи. Ик. Б. М. „Владимірскія*. 

При. Пимена Велик., другого Пимена и Саввы. С в.: Ливерія, папы Римск. 
иОсіи,еп.Кордувійск. Смч. Кукиш. Прп. Пимена Печерск. Мч. Анѳпсы.] 

При.: Моисея Мурина и Саввы- Крыл ецк. Св. прр. Анны. >^< Мч. Шу- 
шаники, правительн. Раиской. 1 


Н едѣля 15-я по Пятидесятни цѣ, (седьм. 16-я). Гласъ 6-н. 


Усѣкновеніе главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Іоанна. 

Св. иатр. Константиной.: Александра, Іоанна и II а вла. Перен. мощ. б.пв. кн, 
Александра Невскаго. При.: Александра Свирок., Христофора и Фантпна. 
Положен, чест. пояса Преев. Богородицы. Смч. Кипріана, еп. Карѳа- 
генск. Св. Геннадія, иатр. Цареград. 


14 

15 

16 
17 


18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

А 

о2 

я* 

© 

о 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 


11 

12 

13 














I 


Долгота дня: 1-го 12 ч> 46 м., гіт^тгтСІТЗ Т>Т1 Убудетъ дня съ 1-го сентября 

11-го 12ч. 7 м., 21-гоИ ч. 30 и. І_;Хд ХІX ДО АХ) по 1 октября 1 часъ 54 мин. 


Дни 

Ч'ис- 

II. с. 

нед. 

ла. 


© Ср. 

1 Прп. Семеона Столп, и матери его Марѳы. Мч.: Аиѳала ,Аммуна діак., 

14 


Каллисты, Евода, Ермогена. Прв. Іисуса Навина. Соб. Преев. Бого- 



родицы, иже въ Міасинѣхъ. 


Чт. 

2 Мч.: Мамаита, Ѳеодота, Руфины, Св. Іоанна Постника, патр. Царѳградск. 

15 

Пт. 

3 Смч.: Анѳима, еи. Никомид. и Аристіона, ел. Александрійск.. Мч.: Ѳе- 

16 


офила, Дороѳоя, Мардонія, Мигдонія, Петра, Индиса, Горгонія, Зи- 



нона, Домны. 


Сб. 

4 Смч.Вавилы.Мч.:Вавилы,Урвана,Прилидіана,Епполонія, Ѳеодора,Міана. 

17 


Недѣля Іб-я по Пятидесятницѣ (седьм. 17-я). Гласъ 7-й. 


Вс. 

5 Прр. Захаріи и св. првдн. Елизаветы. Мч.: Урвана, Ѳеодора, Медимна, 

18 


Авдія или Авида, Сарвила, Ѳифаила, Ѳивеи, Раисы, Іувентина. Максима. 


Пн. 

6 Чудо арх. Михаила въ Хонѣхъ. Мч.: Ромила, Евдоксія, Злнопа, Ма- 

19 


карія, Киріака, Фавета и Авива. Смч. Кирилла, еп. Горт. При.: Ар- 



хипа и Давида. 


Вт. 

7 Мч.: Созонта и Евпсихія. Апп. Евода и Онисифора. Пр. Луки.Св.Іоанна. 

20 

© Ср. 

8 Рождество Пресвятыя Богородицы. 

21 

Чт. 

9 Св. Богоот. Іоакима и Анны. Мч.: Северіана, Харитона и Стратора. 

22 


Прп.: Ѳеофана, исп. и Іосифа Волоцк. Св. Ѳеодосія Ч.ерниг: Восп. 



3-го всел. соб. (431 г.). 


Пт. 

10 Мч.: Минодоры, Митродоры, Нимфодоры и Варипсава. Св. Петра иПавла, 

23 


еп. Никейск. Царицы Пульхеріи. Св. апп : Апеллія, Лукія и Климента. 


Сб. 

11 Прп.: Ѳеодоры, Евфросина. Мч.: Іи, Діодора, Дпдима, Димитрія, Еван- 

24 


ѳіи и Димитріана. Пер. мощ. Сергія и Германа. Суббота предъ 



Воздвиженіемъ. 



Нед. 17-я по Пятидесяти. (Седьм. 18-я), предъ Воздвиженіемъ. Гласъ 8-й . 


Вс. 

12 Смч.: Автонома и Корнута, ешіск. Мч.: Іуліана и Ѳеодора. 

25 

Пн. 

13 Обновлен, храма Воскресенія Христова въ Іерусал. Смч.: Корниліясотн., 

26 


Іуліана пресв. Прп. Петра. Мч.: Иліи, Зотика, Лукіана, Валеріана. 


© Вт. 

14 Воздвиженіе Честнаго и Животворящ. Креста Господня. Св. Іоанна Зла¬ 

27 


тоуст аго. Мч. Папія. 


Ср. 

15 Вмч. Никиты, Прп. Филоѳея. Мч.: Порфирія, Максима, Ѳеодота и Асклі- 

28 


ады. Обрѣт. мощ. св. Акакія, исгіов., еп. Мелитин., и св. прпмч. 



и архид. Стефана. 


Чт. 

16 Вмч. Евѳиміи. Мч.: Виктора и Сосѳена. Мчц.: Севастіаны, Мелитины, 

29 


Людмилы. Прп. Дороѳея. Преет, св. Кипріана, митр. Кіевск. © Мч.: 



Исаака и Іосифа. 


Пт. 

17 Мчц.: Софіи, Вѣры, Надежды, Любве, Агаѳокліи, Ѳеодотіи, Пелія и 

30 


Нила еп., Зинона пресвит., Патермуѳія и Иліи. 


Сб. 

18 Св. Евменія, еп. Гортннск. Мц.: Аріадны, Софіи, Ирины и Кастора. >^< 

Л 


Вмч. кн. Бидзина. Мч.: Элизбара и Шалвы. Суббота по Воздвиженіи. 



Недѣля 18-я по Пятидесяти, (седьм. 19-я), по Воздвиженіи. Гласъ 1-й. 

н 

и 

Вс. 

19 Мч.: Трофима, Савватія, Доримедонта, Зосимы. Преет, блгв. кн. Ѳеодора 

°2 


и чадъ его Давида и Константина, Смоленск, и Ярослав, чудотворц. 


Пн. 

20 Вмч. Евстаѳія. Мч. Ѳеопистіи, Агапія и Ѳеописта. Мч. кн. Михаила и 

3 


болярина его Ѳеодора, Черниговск. чуд. 


>5< Вт. 

21 Св. ап. Кодрата. Св. еп. Исаакія Кппрск. и Мелетія. Смч.: Ипатія и 

4 


Андрея. Мч.: Евсенія и Приска. Св. Димитрія митр. Рост. 


Ср. 

22 Смч. Ѳоки, еп. Синоп. Мч. Фоки Вертоград. Прр. Іоны. Св. првдн. Петра. 

5 

Чт. 

23 Зачатіе Предтечи и Крестителя Іоанна. Мч.: Андрея, Іоанна, Петра, 

б 


Антонина и Ираиды дѣвы. Прп: Ксанѳиппы и Поликсеніи. 


Пт. 

24 Св. првмчц. Ѳеклы. Прп.: Копрія и Никандра Псков. 

7 

* Сб. 

25 Прп. Евфроспніп и друг. Евфросиніи Суздал., въ мірѣ Ѳеодуліи. 

8 


Преставл. прп. Сергія Радонежск. Прмч. Пафнутія. 



Недѣля 19-я по Пятидесятницѣ (седьм. 20-я). Гласъ 2-й. 


® Вс. 

26 Преставлен. свят, апостола и евангелиста Іоанна Богослова. 

9 

Пн. 

27 Мч.: Каллистрата и Епихаріи. Прп.: Савватія Солов, и Игнатія. 

10 

© Вт. 

28 Прп.испов. Харитона. Св. прр. Варуха. Мч.: Александра, Алфея, Зосимы. 

11 

Ср. 

29 Прп.: Киріака и Ѳеофана. Мч.: Дады, Гаведдая и Каздои. 

12 

Чт. 

30 Свм. Григорія арм. Прп. Григорія. Св. Михаила кіев. 1 

13 






Долгота дня: 1-го 10 ч. 52 м., 
11-го 10 ч.ібм., 21-го 9 ч. 41 м. 


ОКТЯБРЬ 


Убудетъ дня съ 1 октября 
но 1 ноября 1 часъ 49 мин. 


: Дни 

Чис-Г 

; пеі. 

ла. | 

; ПТ. 

1 

Сб. 

2 

Вс. 

3 

Пи. 

4 

Вт. 

5 

Ср. 

6 

Чт. 

7 

Пт. 

8 

Сб. 

9 

Вс. 

10 

Пн. 

11 

Вт. 

12 

і 

Ср. 

13 

Чт. 

14 

Пт. 

15 

Сб. 

16 

Вс. 

17 

Пн. 

18 

Вт. 

19 

Ср. 

20 

Чт. 

21 

Пт. 

22 

Сб. 

23 

Вс. 

24 

Пн. 

25 

Вт. 

26 

Ср. 

27 

Чт. 

28 

Пт. 

29 

Сб. 

30 | 

Вс. 

31 


Покровъ Пресвят. Богородицы. Св. ап. Ананія. Св.: Романа и Саввыі; 
Вишер. Прмч. Михаила. Мч. Домнина. Восп. чуд. отъ св. хитона' 
Господня и столпа надъ нимъ. 

Смч. Кипріана. Мч.: Іустины и Ѳеоктиста. Св. Андрея Юрод. Мч.: 

Давида и Константина Аргветскихъ. __ 

_ Недѣля 20-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 21-я). Гласъ 3-й . __ _ 

Омч. Діонисія Ареопагита. Мч.: Рустика и Елевеерія. При. Іоанна. 

Хозевита, еп. Кесар. Блж. Исихія. || 

Смч. Іероѳея, еп. Аѳинск. Обрѣт. мощ. св. Гурія, арх. Каз., и Варсо-; 
ноѳія. еп. Тверск. Пря.: Аммона и Павла. Мч. Петра, ей. Капптол.,1 
Домнины, Виринеи, Проскудіи, Давикта, Каллисфеніп, Гаія, Фавста ; 
Евсевія и Херимона. ’ІІ. 

Мчц.: Харптыны и Мамелхѳы. Святит.: Петра, Алексія, Іоны ц Филип-; 
па, митр. Моек. При.: Даміана, Іереміи и Матѳея Печер. Св.Діонисія,; 
еписк. Алексаидріііск. Д-< При. Григорія Хандзойск. іі 

Св. апостола Ѳомы. і 

Мч.: Сергія, Вакха, Іуліана пресвит., Кесарія діак., Нолихронія пресвит.,! 

Пелагіи. Прп. Сергія Вологодск. и Сергія Печерск,, послушливаго.! 
При. Пелагіи и Таисіи. Св. Пелагіи дѣвицы. | 

Св. ап. Іакова Алфеева. При.: Андроника, Аѳанасіи и Петра. Прв.; 
Авраама праотца и Лота. Мч.: Еввентія и Максима. Св. Пошли 

исповѣди._ ІІ 

_ Недѣля 21-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 22-я). Гласъ 4-й . _|! 

Мч.: Евлампія, Евлампій, Ѳеотекна. При. Ѳеофила испов. и Вассіана.і; 
Св. ап. Филиппа. При. Ѳеофана испов., еи. Никійск. Мч. Зинаиды гг! 

Филониллы. Прп. Пеофана Печерск., постника. || 

Мч.: Прова, Тараха. Андроника и Донники. Св. Космы, еп. Маіумс. 
Перен. изъ Мальты въ Гатчину креста изъ части честн. древа; 
животвор. Креста Господня, чуд. образа Божіей Матери, писан, ев. 
Лукою и десныя руки св. Іоанна Крестителя, въ 1799 г. Св. Мар¬ 
тина еи. 

Мч.: Карпа ей., Пагшлы, Агаѳодора, Агаѳоники, Фдорентія, Веніамина. ; 
Мч.: Назарія, Гервасія, Протасія, Кельсія и Силвана. При. Параскевы.! ! 

Прп. Николая Святоши, кн. Черниг., Печерск. чудотвор. | 

При.: Евѳимія и Савина еп. Прмч. Лукіана. Мч.: Сарвила и Вивеи. і : 
Мч. Лонгина Сотника | : 

Недѣля 22-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 23-яД Гл а съ 5-і г. \ 

Прр. Оеіи. Пмч. Андрея Критск. Мч. безсребр.: Космы, Даміана, Леонтія,! « 
Анѳима и Евтроиія. 

Св апост. и свате. і Луки. Мч. Марина. Прп. Іуліана. ; 

Св. прр. Іоиля. Мч. У ара. Блж. Клеопатры, Іоанна. Смч. Садока и 128 мч. ^ 
Вмч. Артемія. Св. прв. Артемія Виркольск. | 

Прп.: Кларіона Велик, и Кларіона, еп. Меглин. Мч.: Дасія, Гаія и I 
Зотика. и 

Св.равноап. Аверкія,еп.Іерап. Св.: Максимиліана, Іамвдиха,Мартиніана. 
Св. ап. Іакова, брата Бож. Св. Іако ва Боров., Игнатія, натр. Константин. 

_ Недѣля 23-я по Пятиде сятницѣ, (седьм. 24-я). Гласъ 6-й. 

Мч.: Ареѳы и Синклптикіп. Ик. Б. М. „Всѣхъ скорбящихъ радоети“7 
Мч.: Маркіана, Мартирія и Анастасія- 
Вмч. Димитрія Солунскаго. Прп. Аѳанасія. 

Мч.: Нестора, Капитолины, Еротіиды и Марка. Прп. Нестора лѣтописца. 
Мч. Терентія, Неониллы, Сарвила, Фота, Ѳеодула, Іеракса, Нита, Вила. 1 
Прмч. Анастасіи Римл. При.: Аврамія, Маріи, Аврамія Ростовск., Анны. 1 
Смч. Зиновія еп. Мц.: Зиновіи, Евтропіи и Анастасіи. Смч. Маркіана еп. ] 

_ Недѣля 24-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 25-я). Гласъ 7-й . 

Свв. апп.; Стахія, Амплія, Урвана, Наркисса, Апеллія и Аристовула. 1 








Долгота дня: 1-го 9 ч. 5 м, 1Т А И "К Т> Убудетъ дня съ 1 ноября 

11-го В ч. 37 м., 21-го 8 ч. 16 м. ІТ ѴІ Л О X Х> но 1 декабря 1 часъ 3 мин. 


тени 

нед. 

Чпс 

ла. 

Пн. 


Вт. 

2 

Ср. 

3 

Чт. 

4 

Пт. 

5 

СО. 

6 

Во. 

7 

Пн. 

8 

Вт. 

9 

Ср. 

10 

Чт. 

11 

Пт. 

12 

Сб. 

13 

Вс. 

14 

Пн. 

15 

! Вт. 

16 

1 Ср. 

17 

і Чт. 

18 

; Пт. 

19 

Сб. 

20 

Вс. 

21 

Пн. 

22 

Вт. 

23 

! Ср. 

1 

24 

і Чт. 

25 

Пт. 

26 

Сб. 

27 

! Вс. 

28 

Пн. 

29 

Вт. 

30 


Св. безср. Космы и Даміана. Прп. Ѳеодотіи. Мч.: Ерминингельда, Ки- 
ріенны, Іуліаніи, Кесарія, Дасія. Смч. Іоанна еп. п Іакова пресвит. ! 
Мч.: Акиндина, Пягас-ія, Афѳонія, Елпидифора и Аиемиодиста. Прп. 
Діаркіана. 

ДІч.:Акепсима еп., Іосифа пресвит., Апѳала діак.. Аттика, Агапія, Евдок- 
сія, Катерзя, Истукарія, Пактовія, Никтополіона. Прп. Акепснма.| 
Св. Снандуліи. | 

Прп. Іоанникія Вел. Мч. Никандра, еп. Мирск., и Ермея пресвит. | 
ДІч.: Галактіона и Епистпміи. Апп.: Патрова, Ерма, Лина, Гаія и Фило¬ 
лога. Св. Григорія, еп. Александрійскаго, св. Іоны, архіеп. Новгородск.; 
Св. Павла испов., патріарх. Царяграда. При.: Луки, Варлаама Хутынск.; 
Мч.:Текусы, Александры, Клавдіи, Ді атро ны. При. Луки, икономаііечерск.. 

Недѣля 25-я по Пятидесят ни цѣ- (седьм. 26-я). Гласъ <9-/7 ,_іі 

ДІч.: Герона, Йсихія, Никандра, Аѳанасія, Діаманта, Варахія, Калли-;! 
ника, Ѳеогена, Никона, Лонгина, Ѳеодора,, Валерія, Ксанѳія, Ѳео-І 
дула, Евгенія. 

Соборъ архистратига Михаила и проч. безплотн. силъ. 

ДГч.: Ониспфора, Порфирія, Александра, Антонія. Прп.: Діатроны, Ѳеок¬ 
тисты, Іоанна Колова, Евстоліи, Соспиатры п Онисифора Печерск.! 
Свв. апп.: Ераста, Олимпа, Родіона, Сосппатра, Куарта и Тертія. Прп.'і 
Ѳеостирикта. ДІч. Ореста. Смч. ДІилія, ей. Перс. >^< Мч. Константина. ! 
ДІч.: ДТины, Виктора, Викентія п Стефаниды. Прп. йен. Ѳеодора Сту¬ 
дита. Св. Максима, юрод. ДІосковск. ■! 

Св. Іоанна ДІилостив., патр. Александрійск. При. Нила. Прр. Ахіп. 

Св. Іоанна Златоустам. ДІч.: Антонина, Никифора, Германа и Манеѳы: 

_Н едѣля 26-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 27-я). Гласъ 1-й. _; 

Св. ап. Филиппа. Св. Григорія Паламы, арх. Ѳессалон. Успен. пра- 
вовѣрн. царя Іустипіана и память царицы Ѳеодоры. 

Мч.: Гурія, Самона и Авива, Елпидія, Маркелла, Евстохія и Димитрія.! 
Св. ап. и еванг. Матѳея. Св. Фулвіана князя, во св. крещеніи ДІатѳея, 
Св. Григорія, епкек. Неокесар. Прп. Лазаря писца и Никона, ученика 
прп. Сергія Радонежск. >^< ДІч. Гоброиа (Михаила) и 133 воиновъ его.; 
ДІч.: Платона, Романа, отрока Варула, Закхея діак. и Алфея. 

Св. прр. Авдія. ДІч.: Варлаама, Азы, Иліодора и Романа. Прп.: Варлаама. 

Іоасафа, царев. Индійск., Авенира царя и Варлаама Печерск. 

Прп. Григорія. Св. Прокла, арх. Констант. ДІч.: Евстаѳія, Ѳеостіесія,! 
Анатолія, Дасія, Азата, Саеонія, Ѳеклы и Анны. Смч.: Нирсы, Іо¬ 
сифа, Іоанна. _____ 

Недѣля 27-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 28-я). Гласъ 2-й. __ 

Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы. 

Апп.: Филимона, Архиппа п мч.: Апфіи, Кикиліи, Валеріана, Тивуртія,; 
Діаксима, Прокопія и Менигна. Прп. Агавы. Првдн. Михаила. Убіе¬ 
ніе блгв. кн- ДІихаила Ярославича Тверск. 

Св. Амфилохія, еп. Иконійск., и Григорія, еп. Акрагант. Блгв. вел.; 

князя Александра Невскаго, въ иноч. Алексія. ДІч.: Сисинія и Ѳеодора.' 
Вмч. Екатерины и ДІеркурія. Мч.: Августы царицы п Меркурія Смоленск. 
Прп. Мастридіи. 

Смч. Климента, папы Римск., п Петра, арх. Александрійск. Прп. Петра. 
Прп.: Алипія д Іакова. Освящ. храма вмч. Георгія въ Кіевѣ. Св. Ин¬ 
нокентія, еп. Иркутскаго. } 

Смч. Іакова. Прп.: Палладія л Романа. Св. Іакова, еп. Ростовск.! 
Обрѣтен. мощ. кн. Всеволода, въ крещ. Гавріила, Псковск. чуд. ! 

Ик. Б. М. „Знаме нія*. _ 

Недѣля 28-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 29-я). Гласъ 3-и. _ ; 

Пмч. Стефана новаго. Мч.: Иринарха,Василія,Стефана,Григорія, Іоанна,.; 
ДІч.: Парамона, Филумена. Прп.: Акакія, Нектарія Печерск. >5< Смч: 

Авива еп. ;| 

Се. ап. Андрея Первозваннаго. Св. Фрументія, архіеп. Индійск. ,| 


н. с. 
~~14 
I 15 
! іб 

І« 

18 

19 

20 

21 

22 


23 


24 


25 

26 

27 


28 

29 

30 

хо2 

^3 


4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 


11 

12 

13 








Долгота дня: 1-го 8 ч. 3 м., 
11-го 8 ч. О м., 21-го 8 ч. 7 м. 


ДЕКАБРЬ 


Прибудетъ дня за декабрь 
О час. 20 минутъ. 


Дни 

нед. 

чис¬ 

ла. 

Ср. 

1 

Чт. 

2 

Пт. 

3 

Сб. 

4 

Вс. 

5 

Пн. 

6 

Вт. 

7 

Ср. 

8 

Чт. 

9 

Пт. 

10 

Сб. 

11 . 

ВС. 

12 

Пн. 

13 

Вт. 

14 

Ср. 

15 

Чт. 

16 

Пт. 

17 

Сб. 

1 

18 

Вс. 

19 

Пн. 

20 

Вт. 

21 

Ср. 

22 

Чт. 

23 

Пт. 

24 

■ Сб. 

25 

Вс. 

26 


Св. прр. Наума .Мч. Ананіи. Св. Филарета Милостив. 1 

Прр. Аввакума. При.: Аѳанасія Печерскаго, Іоанна, Ираклемона, Андрея 1 
и Ѳеофила. Мч. Миропіи. Св. Исе, еписк. Цшшанск. 

Прр. Софоніи. При.: Саввы Звенигор., Іоанна еп. и Ѳеодула. Смч. 1 
Ѳеодора, архіегі. Александр. 

Вмч. Варвары. Мч. Іуліаніп. При. Іоанна Дамаскина. Св. Іоанна, еп. I 

Поливот. ___ 

Недѣля 29-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 30-я). Гласъ 4-й. _ 

Прп.: Саввы Освященнаго, Каріона, Захаріи. Св. Гурія арх. Мч. Ана- 1 
стасія. 

| Святителя НИКОЛАЯ, архіепископа Миръ-Ликійскаго. \ 

Свят. Амвросія, еп. Медіол. При.: Антонія Сійск., Нила Столбенск., і 
Павла, Іоанна посты, въ лаврѣ св. Саввы и Іоанна, пост. Печерск. 
Мч. Аѳинодора. 

Прп. Патапія. Св. апп.: Сосѳена, Аполлоса, Кифы, Тихика,'Епафродита, < 
Кесарія и Онисифора. 

Зачатіе св. Анны, егда зачатъ Преев. Богородицу. Св. прр. ^Анны, ‘ 
матери прр. Самуила. Прп. Стефана. Св. Софронія, архіеп. Кипрск. 
Мч.: Мины, Ермогена, Евграфа, Гемелла. Прп. Ѳомы. і \ 

Прп.: Даніила и Луки столп., Никона Печерск. Мч.: Акепсія, Аиѳала,| ‘ 

Миракса. _’__ 

Нед. 30-я по Пятидесятницѣ, (седьм. 31-я), свв. Праотецъ. Гласъ 5-й. 

Прп. Спиридона, еп, Трим.Смч. Александра, ѳп.Іерусал.Мч. Разумника. 5 
Мч.: Евстратія, Авксентія, Евгенія, Мардарія, Ореста, Лукіи. Прп і 
Арсенія. 

Мч.: Ѳирса, Левкія,Филимона,Аполлонія, Аріана,КаллиникапѲеотиха. : 
Смч. Елевѳерія еп. Мч.: Анѳіи п Елевѳерія другого. Прп.: Павла и ! 

Парда. Св. пспов. Стефана, архіеписк. Сурожск. 

Св. прр. Аггея. Мч. Марина. Влж. царицы Ѳеофаніи. 

Св. прр. Даніила и 3-хъ отроковъ: Ананіи, Азаріи и Мисаила. Ир. і 
Даніила испов., въ схимѣ Стефана. 

| Мч.: Севастіана, Зои, Транквиллина пресв., Никострата, Касторія, : 
| Клавдія, Викторина, Симфоріана, Тивуртія, Кастула. Маркеллина и 
і Марка. Св. Модеста, архіеп. Іерусалимск. Прп. Флора, еп. Амійск., 

! Михаила псповѣдн. Суббота предъ Рооюд. Христовымъ. 

Нед. 31-я по Пятид, (седьм. 32-я>, свв. Отецъ , предъ Рожд. Христ. Гл. 6-й. 
Мч.: Вонпфатія, Иліи, Прова, Ариса, Поліевкта, Тимоѳея. Св. Вони- , 
фатія, еп. Ферентійск. Прп. Григорія, арх. Омиритск, Иліи Муром- I 
скаго, чудотворца Печерскаго. * 

Смч. Игнатія Богоносца, иатр. Антіохійск. Св. Филогонія еп. 

Мч.: Іуліаніи Никодимійек.иѲемисгоклея. Преет. Петра, митр. Кіевскаго. 
Вмч. Анастасіи. Мч.: Хрисогона, Евтихіана, Ѳеодотіи, Евода 
Мч.: Ѳеодула, Саторнина, Евпора, Геласія, Евникіана, Зотика, ІІомпія, 
Агаѳопуса, Василида, Евареста. Прп. Павла еп., Нифонта, еп. Кипрск. 
Пмч. Евгеніи. Мч.: Прота, Іакинѳа и Клавдіи. Прп. Николая. 

Рождество Господа нашего Іисуса Христа. _ 

Нед. 32-я по Пятидесяти, (седьм. 33-я),. по Рожд. Христовѣ. Гласъ 7-й. 
Соборъ Пресв. Богородицы. Смч. Евѳимія, еп. Сардійск. При.: Евареста 
и Константина. 

Св. ап., иервмч. и арх. Стефана. Прп. испов. Ѳеодора начерт. п Ѳео¬ 
дора, архіеп. Константин. 

Мч. 20.000 и мч.: Индиса, Горгонія, Петра, Зпнона, Дороѳея, Мардонія, 
Мигдонія, Гликерія пресвит., Ѳеофила діак., Евѳимія, Домны, Агаѳіи 
и Ѳеофилы. Св. ап. Никднора. 

Св. 14.000 млад., за Христа избіенныхъ. При.: Маркелла, Ѳаддея 
исповѣд., Марка, Ѳеофила и Іоанна Печерскихъ. 

Мч.: Анисіи дѣвы и Филетера. Прп.: Ѳеодоры Кесарійск. и Ѳеодоры Царегр. 

I Прп. Меланіи Бимляныни. Отданіе праздника Рождества Христова. 
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РОССІЙСКІЙ ИМПЕРАТОРСКІЙ ДОМЪ. 

Его Императорское Величество, Государь Императоръ Николай Алек¬ 
сандровичъ, Самодержецъ Всероссійскій, родился въ 1868 году, 6 мая 
(тезоименитство 6 декабря). 

Августѣйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 

Ея Императорское Величество, Государыня Императрица Марія 
Ѳеодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 іюля); была 
въ супружествѣ съ Императоромъ Александромъ III (въ Возѣ почилъ 
20 октября 1894 г.). 

Августѣйшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА , 

Ея Императорское Величество, Государыня Императрица Александра 
Ѳеодоровна, родилась въ 1872 г., 25 мая (тезоименитство 23 апрѣля); въ 
супружествѣ съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гессенскаго 
Людвига IV и Супруга Его Великой Герцогини Алисы. 

Его Императорское Высочество, Государь Наслѣдникъ и Великій 
Князь Михаилъ Александровичъ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 

Августѣйшія Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 

Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3-го ноября (тезоим. 11 іюля). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Татіана Николаевна, 
род. въ 1897 г., 29 мая (тезоим. 12 января). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Марія Николаевна, 
род. въ 1899 г., 14 іюня (тез. 22 іюля). 

Ея Императорское Выеочееіво, Великая Княжна Анастасія Николаевна, 
род. въ 1901 г., 5 іюня (тез. 22 декабря). 

Августѣйшія Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксенія Александ¬ 
ровна (см. далѣе). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Александровна, 
род. въ 1882 г., 1 іюня (тез. 11 іюля). Въ супружествѣ съ 27 іюля 1901 г. 
съ Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ Александровичемъ Герцогомъ Оль¬ 
денбургскимъ. 

Августѣйшіе Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА : 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Владиміръ Александро¬ 
вичъ, род. въ 1847 г., 10 апрѣля (тез. 15 іюля). Супруга Его Ея Импе¬ 
раторское Высочество, Великая Княгиня Марія Павловна, род. въ 1854 г., 
2 мая (тез. 22 іюля). У нихъ дѣти: Ихъ Императорскія Высочества: Вели¬ 
кій Князь Кириллъ Владиміровичъ, род. въ 1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая); 
Великій Князь Борисъ Владиміровичъ, род. въ 1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); 
Великій Князь Андрей Владиміровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября). 
Великая Княгиня Елена Владиміровна, род. въ 1882 г., 17 января (тез. 21 мая). 
Въ супружествѣ съ 16 августа 1902 г., съ Его Королевскимъ Высочествомъ 
Королевичемъ Греческимъ Николаемъ Георгіевичемъ. 
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Его Императорское Высочество, Великій Князь Алексій Александро¬ 
вичъ, род. въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Сергій Александро¬ 
вичъ, род. въ 1857 г., 29 апрѣля (тез. 5 іюля). Супруга Его, Ея Импера¬ 
торское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна, род. въ 1864 г., 

20 октября (тез. 5 сентября). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Павелъ Александровичъ- 
род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 іюня); былъ въ супружествѣ съ Ея 
Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою Геор¬ 
гіевною (| І2 сентября 1891 г.). У него дѣти: Его Императорское Высо¬ 
чество, Великій Кпязь Димитрій Павловичъ, род. въ 1891 г , 6 сентября (тез. 

21 сентября); Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Марія 
Павловна, род. въ 1890 г., 6 апрѣля (тез. 22 іюля). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Марія Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 іюля); была въ супружествѣ съ Его 
Королевскимъ Высочествомъ,Принцемъ Альфредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ 
Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ. 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра Іосифовна, 
род. въ 1830 г., 26 іюня (тез. 23 апрѣля): была въ супружествѣ съ Его 
Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ Нл- 
колаевичемъ (-}• 13 января 1892 г.). У нея дѣти: 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Николай Константи¬ 
новичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Константинъ Кон¬ 
стантиновичъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Маврикіевна, род. 
въ 1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У нихъ дѣти: Ихъ Высочества: 
Князь Іоаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 іюня (тез. 24 іюня); 
Князь Гавріилъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 іюля (тез. 13 іюля); 
Князь Константинъ Константиновичъ, род. въ 1890 г.. 20 декабря (тез. 21 
мая); Князь Олегъ Константиновичъ, род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 
сентября); Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г., 29 мая (тез. 5 
іюня); Князь Георгій Константиновичъ, род. въ 1903 г., 23 апрѣля, (тез. 23 
апрѣля); Княлсна Татіана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 
12 января); 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Димитрій Константи¬ 
новичъ, род. въ 1860 г., 1 іюня (тез. 21 сентября): 

Ея Королевское Величество, Королева Еллиновъ Ольга Константи¬ 
новна. род, въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 іюля); въ супружествѣ съ Его 
Величествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I; 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Вѣра Константи¬ 
новна, род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супруже¬ 
ствѣ съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евге¬ 
ніемъ Виртембергскимъ. 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Николай Николаевичъ* 
род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 іюля); 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 іюня); Супруга Его, Ея Императорское 
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Высочество, Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 іюля 
(тез 19 іюля). У нихъ дѣти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичъ, 
род. въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 іюля); Княжна Марина Петровна, род. 
въ 1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. 
въ 1898 г., 3 марта (тез. 17 сентября). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Михаилъ Николаевичъ, 
род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супружествѣ съ Ея 
Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою Ѳеодоровною 
(]• 31 марта 1891 г.). У него дѣти: 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Николаи Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г., 14 апрѣля (тез. 6 декабря); 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Михаилъ Михаило¬ 
вичъ, род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября); 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Георгій Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября); Супруга Его, Ея Импера¬ 
торское Высочество, Великая Княгиня Марія Георгіевна, род. въ 1876 г., 
20 февраля (тез. 22 іюля). У нихъ дочь: Ея Высочество Княжна Нина 
Георгіевна, род. въ 1901 г., 7 іюня (тез. 14 янв.). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Александръ Михаи¬ 
ловичъ, род. въ 1866 г., 1 апрѣля (тез. 30 августа); Супруга Его, Ея Импе¬ 
раторское Высочество, Великая Княгиня Ксенія Александровна, род. въ 
1875 г., 25 марта (тез. 24 января). У нихъ дѣти: Ихъ Высочества: Князь 
Андрей Александровичъ, род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); Князь 
Ѳеодоръ Александровичъ, род. въ 1898 г., 11 декабря ^тез. 16 мая); Князь 
Никита Александровичъ, род. въ 1900 г. 4 янв., (тез. 24 іюня): Князь Ди¬ 
митрій Александровичъ, род. въ 1901 г., 2 августа (тез. 26 окт.); Князь 
Ростиславъ Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта); Княжна 
Ирина Александровна, род. въ 1895 г., 3 іюля (тез. 5 мая); 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Сергій Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября); 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастасія Михаи¬ 
ловна, род. въ 1860 г., 16 іюля (тез. 22 декабря); была въ супружествѣ съ 
Его Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогом г і> Мекленбургъ-Шве- 
рипскимъ Фридрихомъ-Францемъ. 




ОТДѢЛЪ II. 


АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ. 
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Адресъ-Календарь. 


Главное Управленіе Россіи. 

Государственный Совѣтъ (Маріинскій дворецъ). 

Дредсѣдатель: Его Императорское Высочество Великій Князь Ми¬ 
хаилъ Николаевичъ. 

1) Д-тъ закон. Пред, ст.-секр. д. т. с. Э. В. Фришъ. 

2) Д-тъ Граж. и Дух. дѣлъ Предо, д. т. с. Н. Н. Герардъ. 

3) Д-тъ Госуд. экой. Предс. д. т. с. гр. Д. М. Сольскій. 

4) Д-тъ промышленности, наукъ и торговли. Предс. ген.-ад. адм. 
Н. М. Чихачовъ. 

5) Госуд. канцелярія. Госуд. секрет, т. с. В. Н. Коковцевъ; товарищъ 
госуд. секр. сенаторъ бар. Икскуль-фонъ-Гильденбандтъ. 

Комитетъ Министровъ. (С.-Пб., Маріинскій дворецъ). 

Предс. статсъ-секр., д. т. с. С. Ю. Витте. 

Управл. дѣл. К-та т. с. бар. Нольде. 

Канц. по принятію прошеній на Высочайшее имя приносимыхъ. (Маріинскій 

дворецъ). 

Главноупр. —шталмейст. д. с. с. бар. Ал-дръ Андр. Будбергъ. Пріемъ 
прошеній ежедневно съ 12 до Зч., срочныя—во всѣ присутственные часы. 

Статсъ-Секретаріатъ В. К-ва Финляндскаго и Финляндская Его Императорскаго 
Величества канцелярія (С.-Пб., Екатерингоѳск. пр., д. 39). 

Министръ ст.-секрет, д. т. с. В. К. фонъ-Плеве. Тов. д. с. с. Ѳ. А. Эрштремъ. 

Собств. Его Имераторскаго Величества канцелярія (Михайл. двор.). 

Главноуправляющій —гофм, Высоч. Двора А. С. Танѣевъ. Товарищъ 
его—е герм. Воеводскій. 

Канцелярія Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Маріи 

Ѳеодоровны. 

Завѣдующій и секретарь Ея Величества —гофм. гр. А. А. Голени¬ 
щевъ-Кутузовъ. 

Канцелярія Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Алек¬ 
сандры Ѳеодоровны. 

Завѣдующій и секр. надв. с. графъ Ростовцевъ. 

Канцелярія по учрежд. Императрицы Маріи (Казанская 7). 

Главноуправляющій— ген.-отъ-кав., гр. Н. А. Протасовъ-Бахметевъ. 
Управ, дѣлами д. с. с. М. К. Полозовъ. 

Правительствующій Сенатъ (Сенатская площадь). 

1- й Д-тъ. Первопр. (первоп-го по закону не полагается). 

2- й Д-тъ: первоприсутств. д. т. е. Я. Г. Есиповичъ. 

3- й, 4-й и 5-й Д-ты соединены въ одинъ департаментъ „Судебный". 
Первоприсутствующій д. т. с. С. И. Лукьяновъ. 
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Д-тъ Герольдіи : первоприсутствующ. д. т. с. В. Р. Завадскій. 
Кассаціонн. Гражд. Д-тъ : первопр. т. с. Н. Н. Мясоѣдовъ. 
Кассаціонн Уголовн. Д-тъ: первопр. т. с. Н. С. Таганцевъ. 

Особое Присутствіе Сената для сужденія дѣлъ о государственныхъ 
преступленіяхъ: первоприсутств. д. т. с. П. А. Дейеръ. 

Св. Синодъ (Сенатскій просп.). 

Состоитъ изъ 3 митрополитовъ и избранныхъ епископовъ. 
Первоприсутств. митрополитъ С.-Петербургскій Антоній. 
Оберъ-лрокур. д. т. с. Конст. Петр. Побѣдоносцевъ (Литейн. ир. д. 64). 
Товарищъ его т. с. Влад. Карлов. Саблеръ. 

Канцелярія Св. Синода. Управляющій кол. сов. Григоровскій. 
Учебный комитетъ при Св. Синодѣ (въ зд. Синода). Предсѣд. про¬ 
тоіерей П. А. Смирновъ. 

Училищный совѣтъ: наблюдатель церк.-прих. школъ и школъ гра¬ 
моты—д. с. с. В. И. Шемякинъ. 

Хозяйственное управленіе при Св. Синодѣ (зд. Синода). Директоръ 
т. с. П. И. Остроумовъ. 

Митрополиты: 

1. С.-Петербургскій и ладожскій Антоній. Викаріи: Сергій еп. Ямбург- 
скій, Константинъ ей. Гдовскій, Антонинъ еп. Нарвскій. 

2. Кіевскій и галицкій Флавіанъ. Вик.: Сильвестръ еп. Коневскій, 
Платонъ еп. Чигиринскій, Агапитъ еп. Уманскій. 

3. Московскій и коломенскій Владиміръ. Вик.: Парфеній еп. Можай¬ 
скій, Трифонъ еп. Дмитровскій, Арсеній еп. Волоколамскій. 

Экзархатъ Грузіи. Экзархъ архіепископъ картал. и кахет. Алексій. 
Протопресвит, военнаго и морского духовен, прот. А. А. Желобовскій. 
Завѣд. придв. дух-мъ, духовникъ Ихъ Величествъ протопресвитеръ. 
I. Л. Янышевъ. 

Министерства: 

Император. Двора и Удѣловъ (Невскій, Аничковскій дв.). 
Министръ —г.-ад„ баронъ В. Б. Фредериксъ. Упр. канц. г.-м. А. А 
Мосоловъ. 

Капитулъ орденовъ (Гагаринская ул., № 6). Канцлеръ г.-ад., оар. 
В. Б. Фредериксъ. Управл. дѣл. ідталм. В. В. Сипягинъ. 

Контроль Имп. Двора. И. д. Завѣд. контр.-ст.-секр. т. с. В. И. 

Мерцаловъ. „ 

Кабинетъ Его Императорскаго Величества. Управл. ген.-м. К. Н. 

Рыдзевскій. 

Иностранныхъ Дѣлъ (Дворц. площ.)- 
Министръ д. т. с. гр. В. М. Ламсдорфъ. Товар, ею шталм. кн. В. С. 
Оболенскій-Нелединскій-Мелецкій. 

Канцелярія М-тва. Директ. камерг. д. с. с. А. С. Волковъ. 
Государств, архивъ (въ С.-Пб.). Директ. д. с. с. С. М. I оряиновъ. 
Азіатскій Департаментъ. Директоръ гофм. т. с. Н. Г. Гартвигъ. 
Деп. внутреннихъ сношеній. Директоръ д. с. с. Н. А. Малевскій- 
Малевичъ. 
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Деп. личи, состава и хозяйствен . дѣлъ. Директоръ д. е. с. бар. 
К. К. Вуксгевденъ. 

Морское (зданіе адмиралтейства). 

Главный нач. Флота и морск. вѣдом. Ген ер .-Ад мир., Его Император¬ 
ское Высочество Великій Князь Алексій Александровичъ; управляющій 
Министерствомъ—в.-адм. Ѳ. К. Авеланъ. 

Еащеляр . Министерства. Директоръ д. о. с. И.Е. Стеблинъ-Каменскій. 
Главный морской штабъ. Начальникъ кон.-адмир. Рождественскій. 

Военное (Исаакіевская площ.). 

Министр г.-инф. А. Н. Куропаткинъ. Канц. нач. г.-л. А. Ѳ. Редигеръ. 
Начальникъ Главн. Штаба г.-ад. г.-л. В. В. Сахаровъ. 

Гл. артиллерійское управленіе, Генералъ-Фельцейхмейстеръ Е. И. В. 
Вел. Кн. Михаилъ Николаевичъ. Товарищъ его гер.-л. Мих. Григ. Аль тфатеръ. 

Главный начальникъ военно-учебныхъ заведеній, Е. И. В. Вел. Кн. 
Константинъ Константиновичъ. 

Военные округа: 

1) С.-Петербургскій— Главнокомандующій войск, гвард. и Петербург¬ 
скаго окр., Е. И. В. Вел. Кн. Владиміръ Александровичъ. 

2) Московскій— Е. И. В. Вел. Князь Сергій Александровичъ. 

3) Финляндскій— генр. губ. ген.-отъ-инфант. Н. И. Бобриковъ. 

4) Виленскій— ген.-инф. Гриппенбергъ. 

5) Варшавскій— ген.-адъют. М. И. Чертковъ. 

6) Кіевскій — команд, войск . 

7) Одесскій— генер.-ад., ген.-отъ кав. гр. А. й. Мусинъ-Пушкинъ. 

8) Казанскій —ген.-отъ-инфантеріи А. И. Косичъ. 

9) Кавказскій— главнойачалъств. ген.-отъ-инф., кн. Г. С. Голицынъ. 

10) Сибирскій —(степи, гѳн.-губер.)—г. л. Н. Н. Сухотинъ. 

11) Иркутсній— ген.-отъ-инф. А. Д. Горемыкинъ. 

12) Пріамурскій— ген.-лейт. Д. И. Субботичъ. 

13) Туркестанскій— г.-л. Ивановъ. 

14) Донской обл.— наказн. атам. ген.-л. К. К. Максимовичъ. 

15) Закаспійской области. 

16) Забайкальской обл.— ген.-лейт. И. И. Надаровъ. 

17) Намѣстн. Дальняго востока— адм. ген.-ад. Е. И. Алексѣевъ. 

Внутреннихъ дѣлъ (у Чери, моста) 

Министръ— ст.-секр. д. т. с. В. К. фонъ-Плеве. Товар, его : шталм. 
т. с. А. С. Стишинскій, т. с. П. Н. Дурново, т. с. Н. А. Зиновьевъ и г.-л. 
В. В. фонъ-Валь, командующій отдѣльнымъ корпусомъ жандармовъ. 
Департаментъ общихъ дѣлъ . Дир. гофм. Б. В. Штюрмеръ. 
Центральн. етатистич. комитетъ. Дир. т. с. Н. А. Тройницкій. 
Гл. упр. понтъ и телегр. Нач./г. с. Е. К. Андреевскій. 

Канцел. министра. Прав, въ зв. камерг. к. сов. Любимовъ. 

Д-тъ полиціи . Дир. с. с. А. А. Лопухинъ. 

Д-тъ медицинскій. Дир. докт. мед. т. с. В. К. фонъ-Анрепъ. 

Д-тъ хозяйственный. Упр. тов. мин. т. с. Н. А. Зиновьевъ. 
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Переееленч. управл. Нач. д. с. с. А. В. Кривошеинъ. 

Главное управл. по дѣламъ печати. Нач. т. с. Н. А. Звѣревъ. 

Финансовъ (Мойка, у Пѣвческаго моста, д. 43). 

Управляющій министерствомъ т. с. Плеске (зданіе мин-ва). Товар, 
его : т. с. П. М. Романовъ, т. с. М. Д. Дмитріевъ, т. с. кн. А. Д. Оболенскій 
и т. с. В. И. Тимирязевъ. 

Канцелярія министра (Набережная Мойки, 43). Дир. с. с. А. й. 
Путиловъ. 

Управляющій государств, банномъ д. с. с. Тимошевъ. 

Д-тъ тамож. сборовъ (Васильевскій о-въ. зд. биржи). Дпрект. т. с. 
Н. И. Вилюстинъ. 

Д-тъ Государственнаго Казначейства . Директ. д. с. с. И. П. Шиповъ, 
Д-тъ окладн. сборовъ (Дворц. площ., 8). Дир. д. с. с. Н. Н. Кутлеръ. 
Главное Управленіе неокладн. сбор, и казен. продажи питей (Дворц. 
площ., 8). Начальникъ— товар, мин. кн. А. Д. Оболенскій. 

Учрежденія минист. фин. по дѣламъ торговли и промышленности. 
Завѣд.— товар, мин. В. И. Тимирязевъ. 

Отдѣлъ торговли. Управляющ. д. с. с. М. М. Ѳедоровъ. 

Отдѣлъ промышленности. Управляющій д. с. с. Н. П. Ланговой. 
Учебный отдѣлъ. Управляющій т. с. И. А. Аноповъ. 

Главн. казначейство. Управл. д. с. с. М. И. Берцеліусъ. 

Экспед. загот. госуд. бумагъ. Управл. д. с. с. кн. В. В. Голицынъ. 

Народнаго Просвѣщенія (Черныш, пл.). * 

Министръ- т. с. Г. Э. Зенгеръ. Товар, его: т. с. С. М. Лукьяновъ. 
Учен, комитетъ. Предсѣдатель т. с. Н. Я. Сонинъ. 

Д-тъ народи, просвѣщ. Директ. с. с. В. А. Рахмановъ. 

Архивъ М-ва. Нач. д. с. с. Н. П. Барсуковъ. 

Академія иаукъ. Презид., Его Императорское Высочество Великій 
Князь Константинъ Константиновичъ. 

Императорская Публичная Библіотека. Директ. д.т.с.Д. Ѳ. Кобеко. 
Московскій публичный и Румянцевскій музей. Дир. д. с. с. Цвѣтаевъ. 

Учебны вокруг а: 

Попечители: С.-Петербургскій —д. с. с. X. С. Головинъ. Московскій— 
д. с. е. П. А. Некрасовъ. Рижскій— д. с. с. Извольскій. КІевокій —с. с. В. И. 
Бѣляевъ. Казанскій— д. с. с. Спѣшковъ. Харьновскій—т. с. М. М. Алексѣенко. 
Виленскій— т. с. В. А. Поновъ. Одесскій— т. с. X. П. Сольскій. Варшавскій— 

т. с. Л. Н. Шварцъ. Кавказскій.Оренбургскій— д. с. с. И. Я. 

Ростовцевъ. Западной Сибири— т. с. Л. И. Лаврентьевъ. Восточной Сибири и 
Амура— главн. инсп. с. с. А. Г. Дѣдовъ. Туркестанскаго края— гл. инспект. 
д. с. с. Ѳ. Л. Керенскій. 

Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ (Маріинская площ., д. Мини¬ 
ст ер ства^. 

Министръ— ст. секр. д. т. с. А. С. Ермоловъ, Товар, его: гофм.т. с. 
А. П. Энгельгартъ и гофм. А. X. Стевенъ. 

Д-тъ земледѣлія. Дир. с. с. С Н. Ленинъ. 
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Д-тъ горный. Дир. т. с. Н. А. Іосса. , 

Канг^еляргя М-ва. Упр. т. е. Л. К. Лебедевъ. 

Лѣсной Д-тъ. Дир. т. с. Ѳ. П. Никитинъ. 

Кустарный ком. Предо, гофм. гр. А. А. Бобринскій. 

Учен. ком. Предо, д. о. о. И. А. Стебутъ. 

Путей сообщенія (Фонтанка, 115—117). 

Министръ— д. т. с.‘ кн. М. И. Хилковъ. Товар, его т. с. инж. В. А. 
Мясоѣдовъ-Ивановъ. 

Канцелярія Министерства. Дир. т. с. А. С. Ермоловъ. 

Управ, внушу, водяныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ. Нач. управл. 
д. с. с. Б. В. Иваницкій. 

Управл. жел. дор. Начал, управ л. д. о. с. К. К. Губеръ. 

Инженерн. сов.: предед. д. т. с. В. В. Саловъ. 

Учебный отдѣлъ. Упр. т. с. Е. С. Волковъ. 

Юстиціи (Екатерининская, № 1). 

Министръ— от.-еекр. д. т. с, Н. В. Муравьевъ. Товарищъ его т. с. 
С. С. Манухинъ.. 

Гл. тюрелн. управл. Нач. д. с. с. А. М. Стремоуховъ. 

1- й д-тъ. Дир. д. с. с. А. А. Хвостовъ. 

2- й д-тъ. Дир. д. с. с. Н. Д. Чаплинъ. 

Управл. межевой частью. Управл. т. с. Н. Э. Шмемакъ. 

Архивъ Мгт-ства Юстиціи (Москва). Дир. т. с. Д. Я. Самоквасовъ. 

% Государственный контроль (Мойка, № 76). 

Госуд. контролершъ — ген.-инф. П. Л. Лобко; Товар, его д. с. с. Д. А. 
Философовъ. 

Д-тъ военной и морской отчетности: ген.-контр. т. с. А. В. Ва¬ 
сильевъ. 

Д-тъ гражд. отчетн.: ген.-контр. с. с. С. В. Ивановъ. 

Д-тъ желѣзнодор. отчетн.: ген.-контр. т. с. М. ГТ. Мининъ. 
Канг^еляргя: дир. т. с. В. Г. Смиттенъ. 

Главное Управленіе Коннозаводства. 

Главноуправляющій Е. И. В. Вел. Князь Димитрій Константиновичъ. 
КаЩел. главн. упр. Директоръ т. с. Е. Н. Лазаревъ. 

Главное Управленіе Торговаго Мореплаванія и портовъ. 

Главноуправляющій контр.-адм. Е. И. В. Вел. Кн. Александръ Ми¬ 
хаиловичъ. Товар, его : контр.-адм. А. М. Абаза и т. с. Рухловъ. 

Намѣстничество Его Императ. Величества на Дальнемъ Востонѣ. 

Намѣстникъ —ген.-адъют. адмир. Е. И. Алексѣевъ. 

Г еиералъ-Губ ернаторы: 

Московскій— Его Императорское Высочество Великій Князь Сергій 
Александровичъ. Варшавскій— ген.-ад. г.-кав. М. Й. Чертковъ. Виленскій 
Ковенскій и Гродненскій— ген.-лейт. кн. Святополкъ-Мирскій.Кіевскій, Подоль¬ 
скій к Волынскій.. Иркутскій— ген.-инф. гр. П. И. Кутайсовъ. 
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Степной —ген.-лейт. Н. Н. Сухотинъ. Туркестанскій— ген.-лейт. Н. А. Ива¬ 
новъ. Финляндскій— ген.-ад. ген.-отъ-пнф. Н. И. Бодриковъ. Пріамурскій - 
ген.-лейт. Д. И. Субботинъ. Кавказскій —главнонч. гражд. частью ген.-инф. 
кн. Г. С. Голицынъ. 

Военные губернаторы и областные начальники: 

Акмолинской обл.Амурской обл. г.-м. Д. В. Путята. 

Батумской— г.-м. Дрягинъ. Дагестанскій— г.-л. Е. Ф. Тихановъ. Донскаго в.— 
г.-л. К. К. Максимовичъ. Закаспійск. обл. -г.-л, Е. Е. Усаковскій. Забай¬ 
кальской -г.-л. И. П. Надаровъ. Карской— г.-м. А. А. Самойловъ. Кронштадт¬ 
скій —в.-адм. С. О. Макаровъ. Приморскій —г.-м. Колюбакинъ. Семипалатин¬ 
скій —г.-м. Галкинъ. Семиреченскій— г.-л. М. Е. Іоновъ. Сыръ-Дарьинскій— 

г. -л. Н. И. Корольковъ. Терсікй— г.-л. С. Е. Толстовъ. Тургайскій —г.-л. А. А. 
Ломачевскій. Уральскій нак. ат.— г.-л. К. Н. Ставровскій. Ферганскій —г.-м. 
Г. А. Арандаренко. Кубанскій нак. ат. г.-л. Я. Д. Малама, Кутаисскій...... 

Николаевскій— в.-адм. С. П. Тыртовъ. О-ва Сахалина— г.-л. М. Н. Ляпуновъ. 
Самаркандскій— г.-л. В. Ю. Мединскій. Кванту некой об.— г. -ад. адм. Е. И. 
Алексѣевъ. 

Губернаторы: 

Або-Бьернеборгскій —Лангъ. Архангельскій— контр.-адм. Н. Г. Римскій- 
Корсаковъ. Астраханскій— г.-лейт. М. А. Газенкампфъ. Бакинсній— г.-м. Д. А. 
Одинцовъ. Бессарабскій— (и. д.) с. с. кн. С. Д. Урусовъ. Вазасскій— к. сов. 
Книповичъ. Варшавскій— д. с. с. Д. Н. Мартыновъ. Виленскій— церемон. 
графъ Падежъ. Витебскій— д. с. с. И. Й. Чепелевскій. Владимірскій— д. с. е. 
И. М. Леонтьевъ. Вологодскій— д. с. с. Ладыженскій. Волынскій— д. с. с. 
I. Я. Дудинъ-Борковскій. Воронежскій— д. с. с. Андреевскій. Выборгскій— 

д. с. с. Н. А. Мясоѣдовъ. Вятскій— д. с. с. П. Ф. Хомутовъ. Гродненскій— 
д. с. с. Осоргинъ. Екатеринославскій— г.-л. гр. Ф. Э. Келлеръ. Елизаветполь- 
скій — полк. Н. А. Лутцау. Еннсейскій— г.-м. Айгустовъ. Иркутскій— д. с. с. 
И. П. Моллеріусъ. Казанскій— т. с. П. А. Полтарацкій. Калужскій— камерг. 
д. с. с. А. А. Офроеимовъ. Калишокій— въ дол. Егерм. д. с. с. Новосильцевъ. 
Кіевскій— г.-м. П.С. Саввичъ. Ковенскій въ дол. гофм. д. с. с. Э. А. Ватаци. Ко¬ 
стромской —д. с. с. Л. М. Князевъ. Курляндсній— въ дол. шталм. д. с. с. Д. Д. 
Свербеевъ. Курскій— камерг. д. с. с. Гордѣевъ. Кутаисскій— г.-м. А. А. 
Смагинъ. Кѣлецкій— въ зван, камерг. д. с. с. В. А. Озеровъ. Лифляндскій— 

г. -л. М. А. Пашковъ, Ломжинскій -въ звап, камрг. д. с. с. бар. С. Н. Корфъ* 
Люблинскій— т. с. В. Ф. Тхоржевскій. Минскій —въ зв. камрг. гр. Мусинъ- 
Пушкинъ. Могилевскій— д. с. е. Н. М. Клингенбергъ. Московскій— въ д. егерм. 

д. с. с. Кристи. Нижегородскій— г.-л. П. Ф. Унтербергеръ. Новгородскій— 
камерг. д. с. е. гр. О. Л. Медемъ. Олонецкій —д. с. с. Н. В. Протасьевъ. 
Оренбургскій— г.-л. Я. Ф. Барабашъ. Орловскій въ зв. камерг. с. с. Валяс- 
ный. Пензенскій— с. с. Хвастовъ (и. д.). Пермскій —с. с. Наумовъ ^и. д.). 

Петроковскій— т. с. К. К. Миллеръ. Плоцкій.Подольскій— д. с. с- 

А. А. Эйлеръ. Полтавскій —въ д. шталм. д. с. е. кн. Урусовъ. Псковскій— 
т. с. гр. Адлербергъ. Радомскій— т. с. Е. П. Щпровскій. Рязанскій.— д. с. с. 
Н. С. Брянчаниновъ. Самарскій— т. с. гофм. А. С. Брянчаниновъ. С.-Петер¬ 
бургскій въ д. шталм. д. с. с. Зиновьевъ. Саратовскій— въ зван, камерг. 

с. с. Столыпинъ. Симбирскій- въ зв. камерг. д. с. с. Ржевскій. Смоленскій— 

т. с. Н.А. Звегинцевъ. Ставропольскій— г.-л. Н. Г. Никифораки. Сувалкскій^- 
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Адресъ-календарь. 


камерг. д. с. с. М. В. Арцимовичъ. Сѣдлецкій— т. с. Б. М. Субботинъ. Тав¬ 
рическій— въ дол. шталм. д. с. с. В. Ѳ. Треповъ, Тамбовскій —д. с. с. фонъ- 
деръ-Ляуницъ. Тверской— т. с. кн. Н. Д. Голицынъ. Тифлисскій — полк. И. Н. 
Свѣчинъ (и. д.). Тобольскій— д. с. с. А. И. Лаппа-Старженецкій. Томскій — 
полковн. Старынкевичъ. Тульскій— т, с. В. К. Шлиппе. Уфимскій -г.-м. Со~ 
коловскій. Харьковскій —с. с. Гербель (и. д.). Херсонскій— д. с. с. В. А. 
Левашовъ. Черниговскій —с. с. Хвостовъ (и. д,.). Черноморскій— полк. Е. Н. 
Волковъ. Зриванскій —д. с. с. гр. В. Ф. Тизенгаузенъ. Зстляндскій въ 
зв. камерг. д. с. с. Бельгардъ (и. д). Ярославскій —въ зв. камерг. д. с. с. 
А. П. Роговичъ. Якутскій— д. с. с. Булатовъ. 

Г радоначальники: 

1) Керчь-Еникальскій кап. 1 ранга М. Д. Клокачевъ. 2) Одесскій— с .с. 
Д. Б. Нейдгартъ (и. д.). 3) Севастопольскій— ген.-майоръ Хвостовъ. 4) С.-Пе¬ 
тербургскій— ген.-лейт. Н. В. Клейгельсъ. 

Епископы Калужской епархіи: 

Серапіонъ— московскій викарій, наименованъ епископомъ калуж¬ 
скимъ 16 октября 1799 года, но не бывши въ епархіи, назначенъ архі¬ 
епископомъ въ Казань. 

ѲеоФИлактъ (въ мірѣ Русановъ) былъ епископомъ съ 30 октября 
1799 г., затѣмъ былъ архіепископомъ рязанскимъ и членомъ Св. Синода. 
Скончался Экзархомъ Грузіи. 

Евлампій (Введенскій,)—съ 16 апрѣля 1809 г.; скончался въ Калугѣ 
22 мая 1813 года. 

Евгеній (Болховитиновъ)—съ 9 іюня 1813 по 7 февраля 1816 г. Впо¬ 
слѣдствіи былъ архіепископомъ псковскимъ, митрополитомъ кіевскимъ и 
членомъ Св. Синода. Скончался въ Кіевѣ въ 1833 г. 

Антоній (Соколовъ)—съ 7 февраля 1816 по 15 марта 1819 г. Впо¬ 
слѣдствіи переведенъ архіепископомъ въ Каменецъ-Подольскъ. 

Филаретъ (Амфитеатровъ)—съ 1 іюля 1819 по 12 января 1825 года. 
Впослѣдствіи Кіевскій митрополитъ и членъ Синода. 

Григорій (Постниковъ)—съ 4 января 1826 по 20 мая 1828 г. Впо¬ 
слѣдствіи митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій. 

Гавріилъ— съ 20 мая 1828 по 31 августа 1831 г. Переведенъ архі¬ 
епископомъ въ Могилевъ. 

Никаноръ —съ 9 сентября 1831 по 8 сентября 1834 года. Впослѣд¬ 
ствіи митрополитъ Нивгородскій и С.-Петербургскій. 

Николай —съ 26 октября 1834 года. Скончался въ Калугѣ въ сен- 
тярѣ 1851 года, 

Григорій 2-й—съ 9 декабря 1851 по 13 апрѣля 1881 года. Скончался 
въ Калугѣ архіепископомъ. 

Владиміръ— съ 14 мая 1881 по 21 мая 1888 г. 

Анастасій— съ 21 мая 1888 по 3 іюня 1890 г. 

Виталій —съ 3 іюня 1890 по 14 сентября 1892 г. 

Анатолій —съ 29 сентября 1892 г. по 29 января 1894 г. 

Александръ— съ 29 января 1894 по 8 октября 1895 года. Скончался 
въ Калугѣ. 

Макарій— съ 22 октября 1895 по 11 іюля 1901 г. 

Веніаминъ— -съ 11 іюля 1901 г. 

Калужскіе генералъ-губернаторы: 

Кречѳтниковъ Мих. Никт. гр., гон.-анш., съ 24 авг. 1776 по 9 мая 1793 г. 
Кашкинъ Евг. Петр., ген.-аншефъ, съ 2 сен. 1793 по 21 окт. 1796 г. *). 
Хованскій Никл. Никл., князь ген .-лейт., съ 7 авг. 1823 по 8 янв. 1831 г. 

*) Съ 1796 по 1823 г. Калужская губернія въ вѣдѣніи генералъ- 
губернаторовъ не состояла и управлялась гражданскими губернаторами. 



Калужскіе гуоернаторы и предводители дворянства. 
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Калужскіе Губернаторы: 


Лецкой Алкс. Петр., ген.-м. 

Протасовъ Петръ Степ., ген.-поруч. . 
Долгоруковъ Петръ Петр., кы. г.-м. . 
Аблеуховъ Ал-дръ Дмитр., ген.-м. . . 
Ланской Вас. Серг., д. с. с. . . . . . 
Митусовъ Вас. Петр., с. с. (и. д.) . . 
Камынинъ Мих. Аѳан., д. с. с. . . 
Лопухинъ Дмтр. Ардаліон., д. с. с. . 

Львовъ Андр. Лавр., т. с. 

Каверинъ Павл. Никит., т. с. 

Омельяненко Никита Кузьм., т. с. . 
Оболенскій Ал-др. Петр., кн. д. с. с. . 
Бибиковъ Илар. Михл., д. с. с. . . . 
Жуковскій Никл. Вас., д. с. с. . . . 

*) . 

Смирновъ Никл. Мих., д. с. с. . . . 
Толстой Егоръ Петр., графъ г.-м. . . 
Булгаковъ Петръ Алкс., д. с. с. . . 
Толстой Дмитр. Никл., графъ д. с. с. 
Арцимовичъ Виктр. Антн., д. с. с. . 
Лерхе Эдуардъ Васл., д. с. с. . . . 
Спасскій Владм. Никпф., въ званіи 

камергера, д. с. с. 

Казначеевъ Алексѣй Гавр., въ званіи 

камергера, д. с. с. 

Шевичъ Иванъ Егор., въ званіи ка¬ 
мергера, д. с. с. 

Жуковъ Конст. Никл., д. с. с. ... 
Булыгинъ Ал-дръ Григ., д. с. с. . . 
Голицынъ Никл. Дмтр., кн. т. с. . . 
Офросимовъ Ал-дръ Ал-др., въ званіи 
камергера, д. с. с. 


съ 31 окт. 1776 

но 

15 

іюля 

1782 

г. 

„ 

15 іюл. 1782 


30 

сен. 

1792 


33 

30 сен. 1792 


27 

окт. 

1793 


„ 

10 фер. 1794 

„ 

17 

дек. 

1796 


я 

6 янв. . . . 

>3 

15 

фев. 

1797 

„ 


19 мар. 1797 


5 

апр. 

1798 

„ 


5 апр. 1798 

„ 

31 

дек. 

1799 

„ 

„ 

31 дек. 1799 


28 

авг. 

1802 

V 

„ 

10 окт. 1802 


22 

янв. 

1811 


„ 

23 фев. 1811 


29 

фев. 

1816 


* 

29 фев. 1816 


2 

фев. 

І825 

„ 

„ 

2 фев. 1825 

33 

1 

окт. 

1831 

„ 

„ 

1 окт. 1831 

„ 

17 

мар. 

1837 

„ 

„ 

21 мар. 1837 

„ 

10 

авг. 

1843 

„ 

>3 

10 авг. 1843 

я 

3 

іюня 

1845 

77 


3 іюн. 1845 


14 

мар. 

1851 



3 апр. 1851 

„ 

27 

апр. 

1854 

„ 


28 апр. 1854 

V 

7 

апр. 

1856 

„ 


б іюл. 1856 

1 

27 

іюл. 

1858 

„ 


27 іюл. 1858 

я 

10 

дек. 

1862 

Я 


14 дек. 1862 

» 

13 

мар. 

1864 

!7 


13 мар. 1864 

77 

1 

нояб 

1868 

» 


8 кояб.1868 

Я 

24 

яояб. 

1871 

*» 


10 дек. 1871 


19 

нояб. 

1882 

Ч 


7 янв. 1883 


10 

дек. 

1887 

я 


17 дек. 1887 


3 

іюн. 

1893 

„ 

» 

3 іюн. 1893 

* 

7 

нояб. 1897 

- 


14 пояб.1897 : 

Г. 


_ 




Калужскіе губернскіе предводители дворянства: 


Бахметьевъ Гавр. Петр., ген.-м. . . 

съ 


янв. 

1785 

но 

11 

янв. 

171*2 

Чичеринъ Ал-дръ Никл., геп.-м. . . 

}> 

11 

янв. 

1792 

п 

12 

іюн. 

1793 

Рагозинскій Андр. Васл., полк. . . . 

„ 

15 

іюн. 

1793 


8 

янв. 

1795 

Яновъ Серг. Никл., с. с. 

„ ч 

8 

янв. 

1795 

„ 

20 

янв. 

1798 

Богдановъ Серг. Ивн., бригадир?* . 

т. 

20 

янв. 

1798 


4 

янв. 

1801 

Небольсинъ Никл. Ал-др., к. сов. . . 

33 

4 

янв. 

1801 


25 

янв. 

1804 

Кобелевъ Илья Ив., поруч . 


25 

янв. 



29 

фев. 

1804 

Телепневъ Дмтр. Ив., с. с. 

33 

29 

фев. 

1804 


22 

дек. 

1806 

Шепелевъ Ив. Дмтр., бригадиръ . . 


22 

дек. 

1806 


20 

авг. 

1812 

Тимирязевъ Васл. Ив., полк . 


21 

авг. 

1812 

3 > 

16 

окт. 

1814 

Вяземскій Никл. Григ., кн. д. т. с. . 

>3 

16 

окт. 

1814 

?? 

14 

дек. 

1823 


*) Съ 10 августа 1843 по 3 іюня 1845 г. должность калуж. губер¬ 
натора была вакантная. 
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Груздевъ Петръ Матв., н. с. . . 
Сухотинъ Ал-дръ Ѳед., подполк. 
Чаплинъ Серг. Ѳед., подполк. . 
Омельяненко Никт. Кузм., т. с. . 
Чаплинъ Серг. Ѳед., с. с. . . . 
Сорохтинъ, тит. с. (и. д.) . . • • 
Мещернновъ Вас. Дм., ген.-м. . 

Унковскій Сем. Як., с. с. 

Щукинъ Ѳед. Серг., д. с. с. . . 
Розенбергъ Евг. Вас,, д. с. с, . 
Яновскій Никл. Семен., тайн. сов. 


Салтыковъ Николай. 

Сытинъ Василій, д. с. с. 

Арсеньевъ Михаилъ, ген.-м. . . . 

Мещерскій кн., с. с. 

Вельяминовъ Николай, к. сов. . . 
Миту совъ Васл. Петр., полк. . . . 
Камынинъ Мих. Аван., д. с. с, . . 

Литвиновъ, д. с. с. 

Пушкинъ Ѳедоръ, с. с. 

Казачковскій Алексѣй, с, с. . . . 
Комаровъ Иванъ Елис., с. с. . . . 
Загряжскій Ѳед. Петр., к. сов. . . 
Орд инъ Никл. Андр., к. сов. . . . 
Безобразовъ Дмтр. Алкс., с. е, . . 

Гессе, с. с. 

Ѳоминъ Ал-др. Ивн., к. сов. . . . 
Хрущовъ Боре. Петр., с. с. . . • . 
Васильчиковъ Ал-др. Никл., к. сов. 
Хитрово Ал-др. Никл., н. с. . . * 
Клушинъ Павл. Никл., с. с. . . • 

Арнольди Лев. Ивн., с. с. 

Юркевичъ Никл. Ил., д. с. с. . . . 
Шуленбургъ Гнрх. Людв., гр., н. с. 
Молоствовъ Аркд. Владм., с. с. . . 
Гагаринъ Конст. Дмитр., кн. к. сов. 
Кудрявцевъ Евгн. Никл., к. сов. . 
Трубецкой Никл. Петр., кн., д. с. с. 
Масловъ Евг. Дмтр., д. с. с. . . . 
Офросимовъ Ал-дръ Ал-др., въ званіи 

камергера, д. с. с. 

Нейдгартъ Дмтр. Боре., с. сов. . 
Голицынъ Ал-др. Петр., кн., с. с. 


съ 14 дек 


12 дек. 1826 


13 янв. 

1830 „ 

13 янв. 1830 


15 янв. 

1836 „ 

5 мар. 1836 


17 янв. 

1842 „ 

3 мар. 1842 


1 ноя б. 

1845 „ 

12 ію л. 1846 

» 

4 янв. 

1848 „ 

4 янв. 1848 

п 

7 сен. 

1853 „ 

6 фев. 1854 


18 дек. 

1856 „ 

4 янв. 1857 

„ 

20 мар. 

1869 „ 

27 іюн. 1869 

« 

17 апр. 

1882 „ 

31 дек. 1883 

” 

— 


гбернаторы: 

ь 1777 

по 

16 нояб. 

1781 г. 

27 іюл. . . 


12 дек. 

1782 „ 

12 дек. 1782 

я 

3 мая. 

1786 „ 

3 мая 1786 


20 іюл. 

1789 „ 

4 окт. 1789 

я 

26 авг. 

1790 „ 

. . . . 1791 

я 

19 мар. 

1797 „ 

19 мар. 1797 

„ 

5 апр. 

1798 „ 

5 апр. . • 

„ 

7 нбр. 

1798 „ 

7 нбр. 1798 

я 


1801 „ 

1801 

п 


1803 „ 

1803 



1813 „ 

1813 

, } 


1819 „ 

14 фев. 1819 

V 

21 окт. 

1826 „ 

22 окт. 1826 

я 

17 іюн. 

1832 „ 

17 іюн. 1832 

я 

8 окт. 

1834 ч 

8 окт. 1834 

я 

15 авг. 

1836 „ 

15 авг. 1836 


1 янв. 

1838 „ 

27 мар. 1838 

V 

1 іюл. 

1839 „ 

10 авг. 1839 

я 

28 фев. 

1846 „ 

28 фев. • 1846 

я 

15 іюн. 

1854 „ 

15 іюн. 1854 


22 іюн. 

1856 „ 

6 іюл. 1856 

я 

28 фев. 

1864 „ 

13 мар. 1864 


12 авг. 

1871 „ 

20 авг. 1871 

„ 

22 дек. 

1872 я 

9 фев. 1873 


6 окт. 

1875 „ 

8 нбр. 1875 

» 

17 сен. 

1876 „ 

5 нбр. 1876 

я 

24 сен. 

1886 „ 

1 окт. 1886 

)} 

19 мая 

1893 „ 

19 мая 1893 


14 нбр. 

1897 „ 

18 дек. 1897 

ч 

10 дек. 

1902 я 

16 дек, 1902 

г. 

— 















Мин—во Внутреннихъ Дѣлъ. 
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ГУБЕРНСКІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНІЙ. 

ГРАЖДАНСКОЕ ВѢДОМСТВО. 

>1. в. д. 

Губернаторъ, въ званіи Камергера Высочайшаго Двора, дѣйст. 
ст. сов. Александръ Александровичъ Офросимовъ. 

Губернскій Предводитель Дворянства, тайный совѣтникъ Ни¬ 
колай Семеновичъ Яновскій. 

Вице-Губернаторъ, статскій совѣтникъ, князь Александръ 
Петровичъ Голицынъ. 

Канцелярія Губернатора. 

(Въ зданіи присутственныхъ мѣстъ). 

Управляющій канцеляріею к. сов. Якв. Ив. Генерозовъ; по¬ 
мощники его, младшіе: тит. с. Ал-дръ Петр. Докукинъ, тит. с. 
Никл. Пантл. Холодковскій и и. ч. Ѳедр. Ѳедр. Соловьевъ (вр. 
и. д.); регистраторъ г. с. Михл. Ив. Баталинъ. 

Чиновники особыхъ порученій при Губернаторѣ, штатные: 
старшій к. секр. Аркд. Ал-ѣев. Монастыревъ и младшій к, секр. 
Владмр. Ал-др. Грузевичъ-Нечай, сверхштатный младшій к. р. 
Никл. Капитн. Огневъ. 


Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) при¬ 
знавать г. Карла Бауэра испанскимъ консуломъ для Калужской 
губерніи съ резиденціей въ Москвѣ и 2) признавать г. Рудольфа 
Германа нидерландскимъ консуломъ для Калужской губерніи съ 
резиденціею также въ Москвѣ. 

губернское Правленіе. 

(Въ зданіи присутственныхъ мѣстъ). 

Предсѣдатель—Губернаторъ. 

Члены общаго присутствія: Вице-Губернаторъ и Совѣтники 
I и II отдѣленій Губернскаго Правленія, сверхъ того, въ составъ 
общаго присутствія входятъ: врачебный инспекторъ, губернскій 
инженеръ, губернскій архитекторъ, губернскій землемѣръ и гу¬ 
бернскій ветеринаръ (по относящимся къ ихъ вѣдѣнію дѣламъ). 

1-е Отдѣленіе: Старшій Совѣтникъ с. с. Никл. Петр. Фле¬ 
ровъ; дѣлопроизводитель 1-го етола (и. д.) г. с. Арен. Никл. 
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Солнцевъ; помощи, дѣлопроизводителя к. р, Ал-др. Боре. Алексѣ¬ 
евъ; дѣлопроизводитель 2-го стола к. секр. II § л. Васл. Успен¬ 
скій; его помощникъ тит. с. Павл. Семен. Никольскій. 

1І-е Отдѣленіе: Совѣтникъ с. с. Конст. Никл. Ламакинъ; 
дѣлопроизводитель 3-го стола к. а. Ал-ѣй Степи. Ватопедскій; 
его помощникъ тит. с. Серг. Васл. Страховъ; дѣлопроизводитель 
4-го стола н. с, Васл. Васл. Бѣляевъ; его помощникъ г. с Владм. 
Петр. Образцовъ. 

Врачебное Отдѣленіе: губернскій врачебный инспекторъ, 
докторъ медицины с. с. Владм. Ал-ѣев. Щепетовъ; помощникъ 
его с. с. Дм. Ив. Васильевъ; совѣщательный членъ отдѣленія 
к. сов. Никл. Афан. ПарФІановичъ; фармацевтъ к. сов. Владел. 
Викнт. Заржецкій; дѣлопроизводитель тит. с. Васл. йл. Чупровъ;. 
помощникъ его (вр. и. д.) к. секр. Дм. Ив. Шумовъ. 

Строительное Отдѣленіе: губернскій инженеръ, гражд. инж. 
с. с. Болел. -Михл. Антон. Савицкій; губернскій архитекторъ, гражд. 
инж. к. а. Модестъ Петр. Сальмановичъ; младшій архитекторъ, 
гражд. инж. н. с. Васл. Логин. Боковъ; дѣлопроизводитель к. а. 
Евг. Григр. Благовѣщенскій. 

Ветеринарное Отдѣленіе: губернскій ветеринарный инспек¬ 
торъ с. с. Ѳома Ал-др. Ястржембскій; пунктовой ветеринарный 
врачъ с. с. Онуфр. Игнт. Маркевичъ; ветеринарный врачъ при 
городской скотобойнѣ к. а. Никл. Ив. Орловъ; земскій участко¬ 
вый ветеринарный врачъ Семи. Дм. Линда (всѣ въ г. Калугѣ); 
младшій губернскій ветеринарный врачъ Михл. Петр. Труневъ 
(г. Медынь); земскіе участковые ветеринарные врачи: по Козель¬ 
скому и Пѳрѳмышльскому уѣзд. н. с. Ѳѳдр. Нпкф. Козловъ (г. Ко¬ 
зельскъ); по Жиздринскому у. н. с. Ѳѳдр. Ив. Ремезовъ (г. Жизд- 
ра) и по Мещовскому и Мосальскому у. Ал-др. Лук. Отто (г. Ме- 
щовскъ). 

Канцелярія общаго присутствія : Секретарь к. а. Конст. 
Никл. Онѣгинъ; чиновникъ по счетной и экзекутор, части (въ 
должности старш. дѣлопроизодителя) н. с. Ал-ѣй Ив. Мартыно- 
вичъ-Лашевскій; регистраторъ тит.- с. Андр. Петр. Ѳедотовъ; 
помощникъ его к. секр. Ал-ѣй Исидр. Лихачевъ; архиваріусъ тит. 
с. Ал-др. Аѳан. Добринскій; помощникъ его к. секр. Дм. Самуил. 
Спасскій. 

Вед акція Губернскихъ Вѣдомостей и губернская типогра¬ 
фія: наблюдающій за губернской типографіей старшій совѣтникъ 
Никл. Петр. Флеровъ, редакторъ неоффип. части Губерн. Вѣдом. 
совѣтникъ Констн. Никл. Ламакинъ; начальникъ газетнаго стола 
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и редакторъ оффиц. части Губ. Вѣд. г. с. Михл. Михл. Крыловъ; 
помощникъ его к. р. Гр. Васл. Смирновъ; смотритель типогра¬ 
фіи тит. с. Васл. Ив. Щегловъ. 

Губернская Чертежная: губернскій землемѣръ, меж. инж. 
с. с. Серг. Михл. Ставровскій; помощникъ губернск. землемѣра 
меж. инж. с. с. Георг. Як. Дюковъ; уѣздные землемѣры: к. сѳкр. 
Боре. Ив. Алексѣевъ, меж. инж. тит. с. Серг. Конет. Воржинскій 
(и. об.), меж. инж. к. секр. Васл. Евг. Плотниковъ (и. об.), меж. 
инж. к. секр. Никл. Петр. Бѣлоусовъ (и. об.), старшій зѳмлемѣр. 
помощникъ, меж. инж. г. с. Владм. Кирил. Томашевъ; дѣлопро¬ 
изводитель к. а. Павл. Петр. Зыковъ. 

Губернское Присутствіе. 

(Въ домѣ дворянскаго собранія). 

Предсѣдатель—губернаторъ; члены: губернскій предводитель 
дворянства, вице-губернаторъ и прокуроръ окружнаго суда; не¬ 
премѣнные члены: д. с. с. Владмр. Антн. Шумовскій, н. с. Никл. 
Ал-др. Бѣльченко и к. а. Григр. Ал-др. Новицкій. Кромѣ того, 
члены: по судебнымъ дѣламъ—предсѣдатель окружнаго суда и по 
административнымъ—управляющій казенною палатою, управляю¬ 
щій государственными имуществами, предсѣдатель и члены губерн¬ 
ской земской управы, а при разрѣшеніи дѣлъ горнозаводскихъ— 
депутатъ отъ горнаго вѣдомства; секретарь к. а. Васл. Ивн. Озерскій. 

Губернское по земскимъ н городскимъ дѣламъ Присутствіе. 

(Въ домѣ дворянскаго собранія). 

Предсѣдатель - губернаторъ, члены: губернскій предводитель 
дворянства, вице-губернаторъ, управляющій казенною палатою, 
прокуроръ окружнаго суда, предсѣдатель земской управы, город¬ 
ской голова, непремѣнный членъ но назначенію отъ правитель¬ 
ства к. а. Ал-др. Петр. Козловскій (и. д.), членъ отъ губ. зем¬ 
скаго собранія к. сов. Ал-др. Владмр. Толстой и членъ отъ го¬ 
родской думы—с. с. Михл. Васл. Преображенскій; секретарь н. с. 
Ивн. Ал-др. Смиренномудровъ. 

Губернскій Статистическій Комитетъ. 

(Въ зданіи присутственныхъ мѣстъ). 

Предсѣдатель—Губернаторъ; помощникъ предсѣдателя—-с. с. 
Александръ Петровичъ князь Голицынъ; исполняющій обязанности 
секретаря членъ комитета н. с. Ив. Петр. Балабановъ. 

члены Комитета: преосвященный Веніаминъ, Епис- 
и Боровскій и преосвященный Макарій. 
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Непремѣнные члены (по положенію Комитета): губернскій 
предводитель дворянства, вице-губернаторъ, управляющіе казенною 
палатою и государственными имуществами, инспекторъ врачебна¬ 
го отдѣленія, директоръ народныхъ училищъ Калужской губерніи, 
городской голова, протоіерей кафедрального собора и начальникъ 
.1-й судоходной дистанціи. 

Дѣйствительные члены: всѣ уѣздные предводители дворян¬ 
ства (по положенію), по порядку избранія: В. М. Арбузовъ, Васл. 
Ив. Асооновъ, Ив. Петр. Балабановъ, Владм. Степ. Благово, 
Сер г. Конст. Благовѣщенскій, Петр. Степ, Богдановъ, Никл. 
Демид. Болдыревъ, Н. П. Быковъ, Павл. Ив. Васильевъ, Ал-др. 
Мартн. Вусовичъ, Як. Ив. Генерозовъ, Владм. Ал-др. Голяшкинъ, 
Ив. Ив. Дубенскій, Юрій Ив. Дядюша, Ал-др. Ив. Ивановъ, Серг. 
Ал-др. Касаткинъ, Никл. Серг. Кашкинъ, Георг. Серг. Кашкинъ, 
Леонд. Никл. Квасниковъ, Констн. Ѳедр. Кичинъ, Ал-ѣй Мнхл. 
Крюковъ, Конст. Никл. Ламакинъ, Никндр. Ал-др. Лебедянцевъ, 
Никл. Степ. /Іипкинъ, Дм. Ив. Литвиновъ, Дм. Егор. Лужецкій, 
Кресц. Павл. Лукомскій, Никл. Эрнест. МантейФель, Онуфр. Игнт. 
Маркевичъ, Ал-ѣй Ив. Мартыновичъ-Лашевскій, Ив. Ив. НеФедь- 
евъ, Виктр. Петр. Обнинскій, Дм. Дм. Полторацкій, Ал-др. Ал-др. 
Поповъ, Михл. Васл. Преображенскій, Ал-др. Ив. Пульхеровъ, 
Ал-ѣй Васл Пѣшехоновъ, Васл. Тихн. Пятницкій, Ал-др. Леонт. 
Ромейко-Гурко, Болел. Антон. Савицкій, Конст. Павл. Скопинъ, 
Ал-др. Никл. Скуридинъ, Дм. Никл. Смирновъ, Серг. Михл. Став- 
ровскій, Виктр. Аполл. Сытинъ, кн. Серг. Дм. Урусовъ, Никл. 
Петр. Флеровъ, Г. С. Харитоновъ. С. М. Челищевъ, Н. Д. Це¬ 
лищевъ, Никл. Никл. Черкасовъ, Ив. Данил. Четыркинъ, Гр. Гр. 
Чистоклѣтовъ, Васл. Васл. Шангинъ, Серг. Бернард. фонъ-Шпинд- 
леръ, Никл. Богдн. Штриттеръ, Владм. Антн. Шумовскій, Конст. 
Антн. Шумовскій. 

Губернское по воинской повинности Присутствіе. 

(Въ зданіи присутственныхъ мѣстъ). 

Предсѣдатель --Губернаторъ; члены: губернскій предводитель 
дворянства, вице-губернаторъ, прокуроръ окружнаго суда, предсѣ¬ 
датель губернской земской управы, членъ той-же управы шт-к. 
въ запасѣ Васл. Михл. Кашкаровъ, командиръ 35-го летуч, артиллер. 
парка подполк. Констн. Никл. Иваненко и непремѣнный членъ 
присутствія к. а. Никл. Давид. ТроФименко. Секретарь г. с. Никл. 
Ал-др. Клячинъ. 
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Дворянское Депутатское Собраніе. 

(Въ д. дворянства). 

Губернскій предводитель дворянства, тайн. сов. Николай Се¬ 
меновичъ Яновскій. 

Уѣздные депутаты: Калужскій —г. с. Михл. Никл, фонъ- 
Ренне; Перемышльскій —инж. техн. Михл. Григр. Лопатинъ; Лих- 
впнскій'—гвард. к<уш. Владм. Якв. Ханыковъ; Медынскій —дворян. 
Ал-др. Григр. Фофановъ; Козельскій— дворян. Ним. Ал-ѣев. До¬ 
могацкій; Тарусскій— к. сѳкр. Серг. Дмтр. Былимъ-Колосовскій; 
Мещовскій— тит. 4 с. Никл. Ал-др. Толмачевъ; Жиздринскій—г. с. 
Конст. Никл. Никитинъ; Моеальскій—тит. с. Дмтр. Андр. Мил¬ 
леръ; Малоярославецкій— к. р. Іосифъ Ал-др. Зарубинъ; Боров¬ 
скій—г. с. Ал-др. Никл. Челищевъ; секретарь собранія к. а. Валер. 
Дмтр. Груздевъ; столоначальники тит. с. Михл. Ивн. Образцовъ 
п тит. с. Ѳедр. Якв. Счастиевъ (онъ-же и. д. казначея); архива¬ 
ріусъ г. с. Серг. Михл. Бѣгичевъ. 

Губернское Земское Собраніе. 

Предсѣдатель—губернскій предводитель дворянства. 

Гласные: отъ Калужскаго уѣзда Никл. Никл. Яновскій, Никандр. 
Ал-др. Лебедянцевъ, Ал-др. Михл. Желябужскій, Дмтр. Дмтр. Полто¬ 
рацкій, Ивн. Ивн. Рахмановъ, Маврк. Дмятр. Дестремъ, Якв. Осин. 
Бедлинскій; отъ Боровскаго у. Васл. Петр. Суходольскій, Дмтр. 
Никл. Челищевъ, Евтх. Михл. Челищевъ; Никл. Аркд. Меньшовъ; 
отъ Жиздринскаго у. Ивн. Анатл. Каньшинъ, Никл. Никл. Шепе¬ 
левъ, Ал-ѣй Анатл. гр. Орловъ-Давыдовъ, Ал-др. Владмр. Толстой, 
Никл. Виктр. Лесли, Владмр. Денис. Коссаковскій, Никл. Ивн. 
Цыплаковъ, Ивн. Прокф. Григорьевъ; отъ Козельскаго у. Михл. 
Владм. Сабо, Ал-ѣй Никл. Ергольскій, Ал-ѣй Дмтр. кн. Оболен¬ 
скій, Ал-ѣй Ал-ѣев. кн. Вяземскій, Никл. Серг. Кашкинъ, Ал-ѣй 
Никл. Домогацкій, Никл. Ал-ѣев. Домогацкій; отъ Лихвйнскаго 
у. Серг. Ал-др. Поповъ, Васл. Ал-ѣѳв. Фонъ-Вернеръ, Орет. Андр. 
Желябужскій, Владмр. Ал-ѣев. Тимашевъ-Берингъ, Серг. Ал-ѣев. 
Садовъ; отъ Малоярославецкаго у. Виктр. Петр. Обнинскій, Серг. 
Ал-др. Богдановичъ, Михл. Ивн. НеФедьевъ, Михл. Михл. Ун- 
ковскій, Ал-др. Никл. Писаревъ, Вас. Мих. Кашкаровъ; отъ Ме¬ 
дынскаго у. кн. Павл. Никл. Мещерскій, Констн. Павл. Скопинъ, 
Ивн. Петр. Мятлевъ, Григр. Ал-др. Разумовскій, Дмтр. Дмитр. 
Гончаровъ, Ѳодр. Ивн. Леманъ, Никл. Серг. Яковлевъ; отъ Ме- 
щовскаго у. Густ. Карл. Шлиппе, Никл. Васл. Рагозинъ, Владм:. 
Никл. Тетеревенковъ, Христфр. Владм. Бенкендорфъ, Ал-др. Серг. 
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Кашкинъ, Ивн. Пѳтр. Козловскій, Леонд. Ивн. Нѣмчиновъ; отъ 

Мосальскаго у. Ивн. Васл. Шепелевъ, Дмтр. Андр. Миллеръ, Никл. 
Ѳѳдот. Короваевъ, Петр. Ал-ѣев. Пещуровъ, Леванъ Спирид. кн. 
Чавчавадзе, Никл. Ивн. Булычевъ, Владмр. Никл. Короваевъ; 
отъ Перѳмышльскаго у. Дмтр. Ал-др. Поповъ, Ѳедр. Ал-др. Бѣль- 
ченко, Павл. Нил. Козляиновъ, Никл. Ал-др. Бѣльченко, Никл. 
Васл. Писаревъ; отъ Тарусскаго у. Еонст. Антон. Шумовскій, 
Ивн. Ивн. НеФедьевъ, Дмитр. Ивн. Ртищевъ, Павл. Михл. Голу¬ 
бицкій, Евгн. Дмтр. Былимъ-Колосовскій; уполномоченные: отъ 
духовнаго вѣдомства прот. Никл. Ал-ѣев. Преображенскій; отъ 
управленія государст. имуществами—Виктр. Павл. Яньковъ. 

Губернская Земская Управа. 

(Садовая у л., д. Земства). 

Предсѣдатель д. с. с. Ди. Ив. Ртищевъ; члены: поруч. зап. 
Никл. Внктр. Лесли, шт.-к. зап. Васл. Михл. Кашкаровъ; инже¬ 
неры: граж. инж. Арвд. Аркд. Меньшовъ, инж. тѳхнл. Михл. Гр. 
Лопатинъ, инж. пут. сообщ. Серг. Никл. Домогацкій; секретарь 
мѣщ. Ал-др. Ал-др. Журавлевъ; бухгалтеры— подпор, зап. Андр. 
Никл. Кенике, дворян. Никл. Серг. Щербачевъ, пот. поч. гр. Ив. 
Ив. Велигоцкій; дѣлопроизводители— к. р. Васл. Павл. Лебедан- 
скій, кр-нъ Ал-др. Васл. Владиміровъ, дворян. Владм. Владм. 
Дурасовъ, дворян. Владм. Евгн. Леонтьевъ, оберъ-оф. с. Ал-др. 
Ал-др. Ковригинъ; регистраторъ тит. с. Ив. Петр. Крыловъ; смо¬ 
тритель типографіи г. е. Конст. Ѳедр. Дедеревъ. 

Губернское Жандармское Управленіе. 

(Лебедянская ул., д. гр. Саліасъ). 

Начальникъ управленія полк. Виктр. Павл. ШлейФеръ; по¬ 
мощникъ начальника управленія (по Жиздринскому, Мещовскому 
и Мосальскому уѣздамъ) ротмистръ Михл. Петр. Гриневъ (кв. г. 
Жиздра); адъютантъ управленія поруч. Васл. Васл. Гурьевъ. 

Калужское ОтдѣленіеСамаро-Жандр. Полц. Управленія жел. 

дорогъ. 

(Козьмодемьянская ул., д. Гиммель). 

Начальникъ отдѣленія ротмистръ кн. Васл. Георг. Турке- 

становъ. 

Жандармско-полицейскій надзоръ на Моск.-Кіево-Ворон. жел. 

дорогѣ. 

Участокъ Московско-Кіево-Воронежской жел. д. состоитъ въ 
вѣдѣніи Московско-Кіевскаго Жандармскаго Полицейскаго Управ- 
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лѳнія жѳл. дор. Начальникъ Управленія ген.-маіоръ Михл. Ивн. 
Петровъ (г. Москва); начальникъ Московскаго отдѣленія подполк. 
Владм. Петр. Ивановъ (г. Москва); раіонъ этого отдѣленія - отъ 
границы Московской губ. ст. „Нара“ до 149 версты включительно 
(разъѣздъ № 17 между ст. Суходревъ—Тихонова Пустынь). На¬ 
чальникъ Сухиничскаго отдѣленія подполк. Ал-ѣй Дм. Ковалинскій 
(г. Калуга); раіонъ этого отдѣленія отъ разъѣзда №17 до грани¬ 
цы Орловской губ. (отъ 150 до 830 версты, ст. „Судиміръ*), съ 
вѣтвями на Калугу и Жиздру. 

Участокъ Рязанско-Уральской жѳлѣз. дороги состоитъ въ вѣ¬ 
дѣніи Московско-Камышинскаго жандармскаго полиц. управленія 
жѳл. дорогъ. Начальникомъ управленія полк. Львовъ (въ г. Моск¬ 
вѣ); начальникъ Бѣлевскаго отдѣленія ротмистръ Романъ Денис. 
Демидовъ (г. Бѣлевъ); начальникъ Ельнинскаго отд. ротмистръ 
Владм. Ѳедор. Плетеневъ (г. Смоленскъ). 


Министерство Финансовъ. 

Казенная Палата. 

(Въ зданіи присутствен, мѣстъ). 

Управляющій д. с. с. Александръ Петровичъ Булгаковъ. 
Начальники отдѣленій: 1-го н. с. Ал-др. Павл. Бартъ, 2-го 
к. а. Никл. Ал-др. Игнатьевъ, 3-го к. сов. Ал-дръ Аркд. Племян¬ 
никовъ; секретарь тит. с. Павл. Онуфр. Готовскій; чиновникъ 
особыхъ порученій—тит. с. Никл. Як. Богодаровъ (и. д.) и сверх¬ 
штатные— к. секр. Михл. Гѳрмог. Виноградовъ, к. секр. Гр. Ѳедр. 
Никольскій, к. секр. Владм. Антон. Крушевскій, к. секр. Михл. 
Дм. Баталинъ, н. ч. Виссар. Петр. Кокошъ; архиваріусъ к. а. 
Ал-др. Петр. Виноградовъ; журналистъ тит. с. Никл. Ал-др. Ер- 
гольскій; бухгалтеры: к. сов. Ал-ѣй Павл. Голубевъ, н. с. Васл. 
Васл. Шангинъ, к. а. Степ. Кирил. Декусаръ, тит. с. Ал-др. Ал-др: 
Блиновъ, к. секр. Никл. Серг. Ивановскій; помощники бухгалтера, 
к. а. Никл. Петр. Золотовъ, к. а. Ѳедр. Ив. Николаевъ, к. а. 
Васл. Андр. Прозоровскій, тит. с. Ал-ѣй Ефим. Любимовъ, г. с. 
Владм. Ал-ѣѳв. Добкинъ, г. с. Серг. Дм. Ергольскій, н. ч. Ал-др. 
Семи. Смирновъ; столоначальники: тит. с. Конст. Матв. Платоновъ, 
н. с. Михл. Ив. Поповъ, к. а. Никл. Степ. Извѣковъ, к. секр. 
Васл. Ал-ѣѳв. Розановъ, г. секр. Ив. Никл. Мурзинъ; помощники 
столоначальника: к. а. Георг. Михл. Мансвѣтовъ, к. секр. Ал-др. 
Васл. Соколовъ, к. р. Серг. Евгн. Чертковъ; счетные чиновники 
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к. секр. Констн. Евг. Невскій, к. секр. Мпхл. Васл. Виноградовъ, 
к. секр. Никл. Васл. Баталинъ, г. с. Васл. Ал-др. Зотовъ, н. ч. 
Ив. Аѳанс. Федячевъ. 

Податные инспекторы: город, уч. с. с. Ал-др. Никл. Скури- 
динъ (въ г. Калугѣ), Калуж. уѣзд. уч. с. с. Васл. Ив. Ассоновъ 
(въ г. Калугѣ), Боровскаго уч. тит. с. Васл. Павл. Добромысловъ 
(въ г. Боровскѣ), Жиздринскаго 1-го уч. к. а. Ал-ѣй Ал-ѣев. Ба¬ 
хрушинъ, 2-го уч. тит. сов. Ал-др. Ал-др. Воскресенскій (въ г. 
Жиздрѣ), Козельскаго уч. к. а. Никл. Ал-др. Пановъ (въ г. Ко¬ 
зельскѣ), Лихвпнскаго уч. и. с. Евг. Павл. Миловановъ (въ г. 
Лихвинѣ), Малоярославецкаго уч. с. с. Петр. Марк. Руденко (въ 
г. Малоярославцѣ), Медынскаго уч. с. с. Мпхл. Павл. Носковскій 
(въ г. Медыни), Мещовскаго уч. к. а. Никл. Гр. СтеФановъ (въ 
г. Мещовскѣ), Мосальскаго уч. с. с. Евг. Сѳрг. Еремѣевъ (въ г. 
Мосальскѣ), Перемышльскаго уч. к. а. Ал-ѣй Михл. Милосердовъ 
(въ г. Перемышлѣ), Тарусскаго уч. к. секр. Виктр. Ал-др. Глаго¬ 
левъ (въ г. Тарусѣ); помощники инспекторовъ: Козельскаго уч. 
к. а. Васл. Ал-др. Извѣковъ (въ г. Козельскѣ), Медынскаго уч. 
к. секр. Конст. Ив. Ефимовскій (п. д.) (въ г. Медыни), Мещов¬ 
скаго уч. тит. с. Павл. Никл. Лавровъ (въ г. Мещовскѣ), Мосаль¬ 
скаго уч. тит. с, Леонд. Андр. Востоковъ (въ г. Мосальскѣ). 

Губернское Казначейство. 

Казначей с. с. Никл. Констн. Ивановскій; старшій бухгал¬ 
теръ к. сов. Илья Никл. Махвичъ-Мацкевичъ; бухгалтеры: тит. 
с. Васл. Васл. Смирновъ, н. с. Дм. Васл. Соколовъ, г. с. Петр. 
Кирил. Декусаръ; кассиры: к. сов. Ив. Гавр. Вишняковъ, н с. 
Никл. Васл. Витвенскій, к. а. Мих. Ив. Луневекій, н. с. Дм. Петр. 
Золотовъ, г. с. Валент. Дм. Соколовъ; письмоводитель к. а. Васл. 
Егор. Ипатовъ; счетные чиновники г. с. Ворс. Евдк. Меньшовъ и 
к. р. Георг. Ал-ѣев. Февралевъ. 

Губернскій Распорядительный Комитетъ. 

(Въ зданіи присутствен, мѣстъ). 

Предсѣдатель—губернаторъ; члены: губернскій предводитель 
дворянства, вице-губернаторъ, управляющій казенною палатою, 
предсѣдатель губерн. земской управы, начальникъ Орловскаго но - 
чтово-телегр. округа, городской голова, уѣздный воинскій началь¬ 
никъ, начальникъ 1-го отд. каз. палаты; дѣлопроизводитель тит. 
с. Констн. Матв. Платоновъ. 
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Губернское по промысловому налогу Присутствіе. 

(Въ зданіи ирисутств. мѣстъ). 

Предсѣдатель — губернаторъ; члены: вице-губернаторъ, управ¬ 
ляющій акцизными сборами, прокуроръ окружнаго суда, предсѣ¬ 
датель губерн. земской управы, городской голова, изъ платель¬ 
щиковъ отъ городской думы А. К Волковъ, отъ земства Д. Я. 

Козловъ. 

Общее Присутствіе Казенной Палаты 

(по дѣламъ о дополнит, промысл, налогѣ). 

Предсѣдатель—управляющій казенною палатою; члены: на¬ 
чальники отдѣленій палаты, горный инженеръ Калужско-Смолен¬ 
скаго округа, ревизоръ акцизнаго вѣдомства к. а Викт. Влад. 
Ильинъ, членъ губерн. земской управы Н. В. Лесли, членъ город¬ 
ской управы Дм. Петр. Ерохинъ, отъ губ. земства А. П. Ерохинъ, 
отъ городской думы Н. Г. Алтынниковъ, отъ купеческаго общества 
М. А. Антипинъ, И. Р. Комаровъ, Г. А. Масленниковъ и Н. В. 
Теренинъ. 

Губернское по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіе. 

(Кольцовскій пер., д. Кудриной). 

Предсѣдатель—губернаторъ; члены по должности : вице-гу¬ 
бернаторъ, прокуроръ окружнаго суда, начальникъ губ. жандарм, 
управленія, окружный инженеръ Калужско-Самарскаго горнаго ок¬ 
руга и старшій фабричный инспекторъ; члены ого назначенію 
отъ фабрикантовъ и заводчиковъ: завѣдующій троицко-кондровс- 
кими писчебумажными фабриками и К 0 В. Говарда инж.-техн. Як. 
Гр. Хинчинъ и завѣдующій ткацко-красильной фабрикой торг, 
дома „П. М. Полежаева сыновья" въ г. Боровскѣ куп. Ивя. Петр. 
Полежаевъ, директоръ правленія т-ва Думиническаго чугуно-плав. 
зав. Диплаковыхъ и Лабулскаго—инж.-технол. Митрф. Ивн. Цыпла¬ 
ковъ и владѣлецъ Песоченскаго чугуно-плав. зав. пот. поч. гр. 
Матв. Ивн. Криворотовъ; дѣлопроизводитель Мнхл.Никф. Волковъ. 

Фабричная Инспекція. 

('Кольцовскій пер., д. Кудриной). 

Старшій фабричный инспекторъ с. с. Никл. Демид. Болды¬ 
ревъ; фабричный инспекторъ тит. с. Конст. Васл. Великосельскій; 
дѣлопроизводитель Михл. Никф. Волковъ. 

Губернское по квартирному налогу Присутствіе. 

(При казенной палатѣ). 

Предсѣдатель—управляющій казенною палатою; члены: на- 
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чальники отдѣленій палаты, городской голова и мѣстные квартиро¬ 
хозяева—с. с. Виктр. Гр. Прозоровскій и мѣщ. Ѳ. В. Вашковъ. 

Губернское Акцизное Управленіе. 

(Садовая ул., д. Пантюшина.). 

Управляющій к. сов. Владиміръ Степановичъ Щерба: стар¬ 
шій техникъ с. с. Игнт. Адам. Езержа; ревизоры: к. а. Виктр. 
Владм. Ильинъ и к. сов. Дм. Ал-др. Кавелинъ; секретари: н. с. 
Дм. Павл. Рудневъ и г. с. Степ. Ал-др. Мартыновъ; бухгалтеры 
к. секр. Іосиф. Стансл. Маевскій и тит. с. Никл. Ал-др. Лавровъ; 
помощники секретаря— к. секр. Ал-др. Гугов. БлоСФельдтъ и к. 
секр. Серг. Васл. Покровскій; помощникъ бухгалтера и. ч. Ал-ѣй 
Ив. Бернацкій. 

Окружныя Акцизныя Управленія. 

1- й округъ (въ г. Калугѣ, Московская ул., д. Кудряшовой). 
Надзиратель тит. с. Ал-ѣй Ал-др. Кусовниковъ; помощники над¬ 
зирателя, старшіе: и. с. Рудол. Львов. Фонъ-Рентельнъ, к. секр. 
Ив. Петр. Гвоздикъ, н. с. Ал-др. Ал-др. Андреевъ (всѣ трое въ 
г. Калугѣ), к. а. Ѳедр. Ефим. Крикуновскій (въ г. Медыни), млад¬ 
шіе: тит. с. Колет. Теофл. Менчиньскій (въ г. Малоярославцѣ), 
тит. с. Як. Никл. Александровъ (въ г. Тарусѣ), к. секр. Владм. 
Никл. Нагорновъ (въ г. Медыни); дѣлопроизводители к. секр. 
Михл. Ал-др. Вознесенскій въ (Калугѣ) и к. р. Никл. Ѳедр. Собо¬ 
левскій (въ г. Калугѣ); контролеры старшіе— к. секр. Ал-др. Гр. 
Петровъ (въ Калугѣ), к. а. Владм. Степ. Скрипковскій (въ Ка¬ 
лугѣ), младшіе—г. с. Павл. Данл. Гржегоржевскій, к. секр. Ив. 
Ив. Дьяконовъ, н. ч. Владм. Колет. Уклейнъ, н. ч. Владм. Михл. 
Гусевъ, н. ч. Ив. Людвиг. Новинскій (всѣ пятеро въ Калугѣ). 

2- й округъ (въ г. Козельскѣ). Надзиратель л. с. Петр. Трифн. 
Уклейнъ; помощники надзирателя, старшіе—н. с. Евг. Колет. Ме- 
жековъ, к. а. Ал-др. Ѳедр. Мѳнтинъ (въ г. Мосальскѣ), н. с. 
Ал-ѣй Ив. Звягинцевъ (въ г. Лихвинѣ), младшіе—тит. с. Серг. 
Ал-др. Зеленецкій (въ г. Мещовскѣ), к. а. Михл. Ал-ѣев. Ворон¬ 
цовъ (въ г. Перемышлѣ); дѣлопроизводители—тит. с. Никл. Михл. 
Костылевъ, и. ч. Стансл. Михл. Станкевичъ (оба въ г. Козель¬ 
скѣ); контролеры, старшіе—г. с. Георг. Ѳедр. Гермашовъ (на 
Озерскомъ Мі 66 вилок, зав. ІІерѳм. у.), к. секр. Ив. Петр. Ми- 
тисовъ (на Гоговскомъ № 80 вилок, зав. Козел, у.), младшіе— 
к.' секр. Георг. Никл. Ивановъ (въ г. Козельскѣ), н. ч. Ал-др. Ал-др. 
Люткевичъ (на Лужковскомъ № 11 винк. зав. Литвшт у.), н . ч. 
Бронсл. Павл. Галицкій (на Сильковскомъ № 5 винк. зав. Мос. у.). 
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3-й округъ (въ г. Жиздрѣ). Надзиратель н. ч. Вацл. Антн. 
Попель; помощники надзирателя, старшій —н. с. Гавр. Ѳедр. Шел¬ 
ковъ (въ г. Жиздрѣ), младшіе—г. с. Никл. Васл. Глассонъ (въ 
с. Песочн. зав.), к. р. Никл. Макс. Гладунъ (въ с. Шохинѣ), 
к. а. Никл. Васл. Топильскій (въ м. Спасъ-Деменскѣ Мосал. у.); 
дѣлопроизводители—тит. с. Евгн. Альфр. Фонъ-Гейкингъ, г. с. 
Леонд. Нвн. Миротворцевъ (оба въ Жиздрѣ); контролеры, стар¬ 
шіе— к. секр. Юліанъ Эдуар. Аморетти (на Афанасовскомъ № 29 
винк. зав.), к. секр. Анатл. Никл. Кузнецовъ (на Лабунскомъ 
№ 57 винок. зав. Мосал. у.), младшій—н. ч. Владел. Карл. Юцке- 
вичъ (на Фурсовскомъ № 4 винок. зав.). 

Губернскій Комитетъ Попечительства о народной трезвости. 

(При канцеляріи губернатора.) 

Предсѣдатель-губернаторъ; члены: губерн. предводитель дво¬ 
рянства, вице-губернаторъ, управляющій казенною палатою, пред¬ 
сѣдатель и прокуроръ окружнаго суда, управляющій контрольною 
палатою, государственными имуществами и акцизными сборами, 
директоръ народныхъ училищъ, директоръ мужской гимназіи, 
епархіальный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ, управ¬ 
ляющій отдѣленіемъ крестьянскаго поземельнаго банка, началь¬ 
никъ губерн. жандармскаго управленія, губерн. врачебный инспек¬ 
торъ, предсѣдатель губерн. земской управы, городской голова, де¬ 
путатъ отъ духовнаго вѣдомства, представитель военнаго вѣдом¬ 
ства полковн. Петръ Виктр. Перловскій, члены отъ губерн. зем¬ 
скаго собранія Васл. Михл. Кашкаровъ и Никл. Васл. Писаревъ; 
дѣлоироизв. к. секр. Аркд. Ал-ѣев. Монастыревъ. 

Отдѣленіе Государственнаго Банка. 

(Мѣшковекій пер. собств. д.). 

Исп. об. управляющаго отдѣленіемъ чиновникъ особыхъ по¬ 
рученій Министерства Финансовъ, д. с. с. Николай Николаевичъ 

Черкасовъ. 

Члены учетно-ссуднаго комитета (по сельско-хозяйств. кре¬ 
дитамъ): Владм. Антн. Шумовскій, Констн. Павл. Скопинъ, Никл. 
Богдн. Штриттеръ, Никл. Васл. Писаревъ, Ал-др. Ив. Храповиц¬ 
кій, Никл. Никл. Яновскій; (по торгово-промышлен. кредитамъ): 
Митрф. Ив. Цыплаковъ, Серг. Никл. Блистановъ, Никл. Васл. 
Дмитріевъ, Павл. Семен. Кануновъ, Михл. Ал-др. Кулешовъ, 
Никт. Гавр. Барановъ, Никл. Гр. Алтынниковъ, Андр. Афан. 
Чешихинъ, Серг. Васл. Астрѣевъ, Егор. Ал-ѣев. Масленниковъ. 
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Контролеръ к. сов. Ал-др. Васл. Бауманъ; бухгалтеръ к. а. 
Никл. Аникит. Троицкій (онъ же инспекторъ кредита, товари¬ 
ществъ); кассиръ н. с. Валер. Як, Нестеровъ; секретарь к, а, 
Матв. Гавр. Семенченковъ; помощники контролера к. а. Никл. Никл. 
Маевскій, г. с. Конст. Ал-др. Горшечниковъ; помощники бухгал¬ 
тера—г. с. Дм. Владм. Лихаревъ, к, секр. Никл. Ив. Фростъ, г. с. 
Серг. Петр. Масляевъ, н. ч. Михл. Никт. Забурдаевъ, тит. с. 
Евг. Ив. Поповъ, к, секр. Всевл. Ал-др. Никитинъ, г. с. Никл. 
Ал-др. Никитинъ, г. с. Михл. Петр. Козловскій, к. р. Никл. Никл. 
Троицкій, к. р. Веевол. Гр. Лебедевъ, н. ч. Васл. Матв. Боч¬ 
ковъ; помощники кассира тит. с. Дм. Дм. Кушневскій, к. секр. 
Ал-др, Петр. Масляевъ, к. р. Владм. Вильг. Ивановскій, н. ч. 
Васл. Стен. Зябловъ. 

Отдѣленіе Дворянскаго Земельнаго Банка. 

(Воскресенская ул. д. Садыковой). 

Управляющій отдѣленіемъ с. с. Ал-др. Вас. Митрофановъ; 
члены оцѣнщики к. сов. Никл. Васл. Писаревъ и к, сов. Ал-др. Никл. 
Гончаровъ; члены отъ дворянства Никл. Никл. Яновскій и Дм. 
Ив. Ртищевъ; бухгалтеръ и. с. Ал-ѣй Никл. Полозовъ; дѣлопро¬ 
изводитель тит. с. Ал-др. Владм. Иславинъ; помощникъ бухгалте¬ 
ра Петръ Дм. Можайкинъ. 

Отдѣленіе Крестьянскаго Поземельнаго Банка. 

(Воскресенская ул., д. Садыковой). 

Управляющій Отдѣленіемъ с. с. Ал-др. Васл. Митрофановъ; 
непремѣнный членъ к. а. Владм. Васл. Арсеньевъ; члены отъ 
земства к. сов. Ал-дп. Михл. Желябужскій и тит. с. Гр. Ал-др. 
Разумовскій; бухгалтеръ к. секр. Никл. Васл. Бѣляевъ; помощ¬ 
никъ дѣлопроизводителя к. секр. Владм. Владм. Успенскій. 


Министерство Народнаго Просвѣщенія. 
Губернскій Училищный Совѣтъ. 

(Въ д. Дворянства). 

Предсѣдатель-губернскій предводитель дворянства; члены: 
отъ мйнист. народа, ііросвѣіц. директоръ народныхъ училищъ, 
директоръ Николаевской гимназіи, отъ министер. виутрен. дѣлъ 
вице-губернаторъ, отъ. духовн. вѣдом. прот. Никл. Ал-ѣев. Пре¬ 
ображенскій, отъ земства калужск. уѣзд. предводитель дворянства 
и шт.-кап. зап. Васл. Михл. Кашкаровъ. 
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Дирекція Народныхъ Училищъ. 

(Новорѣжская ул. д. Рождественской). 

Директоръ народныхъ училищъ с. с. Петр. Степи. Богда¬ 
новъ; инспекторы: 1-го уч. с. с. Никл. Арсен. Дешевой, 2-го уч. 
к. сов. Никл. Ивн. Павлиновъ, 3-го уч. с. с. Вячсл. Михл. Рих¬ 
теръ, 4-го уч. с. с. Никл. Егор. Ѳедоровъ, 5-го уч. с. с. Васл. 
Ваол. Рождественскій, б-го уч. с. с. Дмтр. Іосиф. Морозовъ; 
дѣлопроизводитель к. секр. Серг. Васл. Рождественскій. 


Министерство Земледѣлія и Государствен¬ 
ныхъ Имуществъ. 

Тульско-Калужское Управленіе Государственными Имуществами. 

(въ Тулѣ). 

Управляющій д. с. с. Андрей Павловичъ Молчановъ; стар¬ 
шій запасный лѣсничій, онъ-же завѣдующій дѣлонроизвод. Калуж- 
скаго Лѣеоохр. Комитета, и. об. старшаго лѣсного ревизора, с. с. 
В'иктр. Павл. Яньковъ; старшій лѣсной ревизоръ н. с. Станел. 
Ив. Гуторовичъ (онъ-же завѣд. Кцынскммъ лѣсгшч-мъ); старшій 
запасный лѣсничій, и. об. лѣсного ревизора, с. с. Ив. Ал-ѣев. 
Предтеченскій (онъ-же завѣд. Лихвинскпмъ лѣснич-мъ и низшею 
лѣсною школою); чиновникъ особыхъ порученій н. с. Никл. Павл. 
Соколовъ; и. д. землемѣра к. а. Михл. Денис. Кришневскій; дѣло¬ 
производители: к. а, Ал-др. Никл. Лебедевъ, к, а. Аркд. Ал-ѣев. 
Спекулевъ д к. секр. Васл. Ивн. Самуйловъ. 

Лѣсничіе лѣсничествъ: Ватцовекаго и. с. Евг. Конст. Силь¬ 
вестровъ, Козельскаго к. а. Ив. Іуліан. Доманскій, Ягоднинскаго 
к. а. Ив. Лук. Вигурскій, Грязнинскаго к. а. Иавл. Ив. Пашковъ, 
Жиздриискаго тпт. с. Никл. Серг. Дерябинъ, Фастовицкаго н. с. 
Ивн. Петр. Бергманъ, Раженнаго н. с. Корил. Антн. Белдовскій, 
Мосалъскаго тпт. с. Петр. Ал-др. Потѣхинъ. 

Лѣсоохранительный Комитетъ. 

(Верхне- Садовая ул., д. Кожевниковыхъ). 

Предсѣдатель—губернаторъ, члены: губернскій предводитель 
дворянства, вице-губернаторъ, предсѣдатель окружнаго суда, управ 
ляющій государственными имуществами, предсѣдатель губернской 
земской управы, неирем. членъ губернск. присутствія к. а. Никл. 
Ал-др. Бѣльченко и землевладѣльцы, избран, губерн. земск. со¬ 
браніемъ^-с. с. Никандръ Ал-др. Лебедянцевъ и н. с. Ал-др 
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Михл. Желябужскій; завѣдующій дѣлопроизводствомъ старшій за¬ 
паси. лѣсничій с. с. Виктр. Павл. Яньковъ. 

Въ распоряженіи комитета состоятъ: младшій запасный лѣс¬ 
ничій к. секр. Оттон. Евген. Михаэли съ и лѣсные кондуктора 
Никл. Ал-др. Ильинскій и Ал-др. Никл. Коротковъ. 

Комитетъ по выдачѣ ссудъ на сельско-хозяйственныя улучшенія. 

Предсѣдатель—управляющій государственными имуществами 
Тульской и Калужской губ. д. с. с. Андр. Павл. Молчановъ (въ 
г. Тулѣ); члены: управляющій калужскимъ отдѣленіемъ Государ¬ 
ственнаго Банка д. с. с. Никл. Никл. Черкасовъ, управляющій 
калужскимъ отдѣленіемъ Крестьянскаго Банка с. с. Ал др. Васл. 
Митрофановъ и членъ губернской земской управы. 

Калужско-Смоленскій горный округъ. 

(Михайловскій пер., д. Николаева). 

Горный инженеръ—с. с. Як. Ѳедр. Танскій. 


Министерство Путей Сообщенія. 
Сыврано-Вявемская желѣзная дорога. 

Управленіе дороги: начальникъ дороги инжѳи. пут. сооб. 
с. с. Констн. Яков. Якубовскій; помощникъ его к. сов. Дмтр. 
Ѳед. Шаталовъ. 

Совѣтъ управленія дороги: непремѣнный членъ отъ М-ва 
путей сообщенія д. с. с. Цезарь-Игнатій Іосиф. Вояковскій, членъ 
отъ М-ва Фине. инж.-техн. Карлъ Карл. Краузе; инженеръ для 
особ, поруч. при начальникѣ дор. к. а. Мих. Никл. Гордѣенко. 

Канцелярія начальника дороги: правитель дѣлъ канд. правъ 
Орестъ Васл. Малининъ; дѣлопроизводители: к. р. Максм. Дм. 
Дмитріевъ, к. р. Андр. Андр. Соколовъ, дворян. Михл. Никл. 
Артдебенъ; повѣренный по судебнымъ дѣламъ канд. правъ Вас. 
Ив. Агуровъ; помощники его канд. правъ Ал-др. Лавр. Солн¬ 
цевъ, канд. правъ Евг. Михл. Безсоновъ; агентъ по отчужд. зе¬ 
мель г. с. Ал-др. Гр. Лоренцо; коммерческій агентъ прап. зап. 
Ал-др. Никл. Розсыпной; дѣлопроизводитель к. секр. Михл. Павл. 
Каменецкій: главный бухгалтеръ поч. гр. Ник. Матв. Левандов- 
скій; помощникъ его поч. гр. Никл. Павл. Владиміровъ; старшіе 
счетоводы: дворян. Никл. Никл. Рѣдкинъ, нот. поч. гр. Ив. Ал-ѣев. 
Поповъ и поч. гр. Ал-ѣй Макс. Баграковъ. 
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Коммерческій отдѣлъ: начальникъ отдѣла н. ч. Михл. Март. 
Курбатовъ, помощникъ его поч. гр. Ив. Ив. Расторгуевъ; дѣло¬ 
производители— к. секр. Ал-др. Гр. Алгебровъ, пот. поч. гр. Петр. 
Дм. Ижевскій; письмоводитель Петр. Дм. Кузнецовъ; завѣдующ. 
ссудо-склад. операц. дворян. Викент. Ив. Небыловскій, бухгал¬ 
теръ поч. гр. Гр. Петр. Тимошинъ. 

Служба пути : начальникъ службы с. с. Никл. Ал-др. Ло¬ 
патинъ; помощникъ его тит. с. Іосф. Игнат. Барщевскій; началь¬ 
никъ техн. отдѣл. тит. с. Васл. Ал-др. Ермаковъ; помощникъ его 
к. секр. Гр. Дм. Дубелиръ; секретарь пот. поч. гр. Ив. Ив. Маіо- 
рановъ; завѣд. счетов, поч. гр. Самуил. Ив. Аѳанасьевъ; начал. 
2 уч. пути. н. с. Іосф. Ефрм. Ліонъ, помощ. его дворн. Левъ Дм. 
Бѣлый. 

Служба тяги. Начальникъ сл. инж.-тѳхн. к. сов. Матв. 
Юліан. Пашковскій; помощникъ его н. с. Владел Люціан. Ива¬ 
ницкій; старшіе ревизоры службы: к. а. Ал-ѣй Васл. Сухорукихъ, 
тит. с. Серг. Ал-ѣев. Соколовъ и тит. с, Ал-ѣй Ив. Холуяновъ; 
ревиз. 1 уч. инжн.-мех. Констн. Никл. Малаховъ; начал, техн. 
отд. инж.-мех. Павл. Ал-ѣев. Незнановъ; секретарь мѣщ. Леонд. 
Васл. Головинъ; завѣд. химич. лабораторіей дворн. Викент. Юліан. 
Нартовскій; бухгалтеръ тит. с. Серг. Ив. Рождественскій; помощ¬ 
никъ начал, депо дворн. Никл. Никл. Лихаревъ; начал, мастер¬ 
скихъ к. а. Серг. Гр. Саввинъ; помощникъ его тит. с. Дм. Леван. 
Кадагидзе; механики мастерскихъ: инж.-тех. Павл. Як. Абалдуевъ, 
тит. с. Серг. Андр. Самгинъ, дворн. Болесл. Ал-др. Збросскій, 
кр-нъ Ив. Абрам. Абрамовъ, инж.-тех. Владм. Ѳѳдр. Меккель; 
завѣд. электрической станц. к. секр. Валент. Митрф. Лалетинъ. 

Слуоюба двио/сепія : начальникъ сл. поч. гр. Никл. Карл. Ле¬ 
бедевъ; помощники его к. сов. Ал-др. Дм. Кузьминъ-Караваевъ 
и к. секр. Ал-др. Петр. Уздениковъ; старшій ревизоръ движенія 
поч. гр. Ив. Дм. Шалаевъ; ревиз. 1 уч. пот. доч. гр. Никл. Дм. 
Сахаровъ; ревизоръ поѣздовъ дворн. Леовъ Эразм. Корсакъ; на¬ 
чальники станцій: „Изнооки*—И. Е. Знаменскій, „разъѣзда Лз 4 й 
Е. И. Сиротининъ, „Мятлевская“ М. С, Сергіевскій „Троицкая* 
В. Г. Протасовъ, „Полотняный заводъ* Е. М. Турикинъ, „Натов¬ 
ская"-А. В. Дмитревскій, „разъѣзда № 6* Т. А. Каленикинъ, 
„ст. Калуга*— В. С. Дворжанчикъ, „разъѣздъ № 7* К. Н. Крот- 
ковъ, „Желябужская* Ѳ. М. Герасимовъ, „разъѣзда № 8* М. Н. 
Досикъ, „Ферзиково* С. II. Сокольскій, „Средняя* Е. Я. Полевъ, 
„Алексинъ* Н. И. Черкасовъ. 

Матеріальная слуоюба: Начальникъ службы дворн. Никл. 
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Никл. Витманъ; помощникъ его тит. с. Каси. Каспар. Жилинскій; 
ревизоръ сл. поч. гр. Ѳедр. Ал-ѣѳв. Богачевъ; агентъ топлива 
дворн. Игнат. Устин. Дрелингъ; дѣлопроизводитель мѣщ. Никл. 
Никл. Гронскій; бухгалтеръ поч. гр. Михл. Ив. Варенцовъ; завѣд. 
матер, складомъ поч. гр. Ал-др. Ив. Анохинъ; смотрители складовъ 
при ст. Калуга мѣщ. М. Ив. Гольманъ, при ст. Алексинъ О. О. 
Куркевичъ. 

Служба сборовъ: начальникъ службы н. с. Ал-др. Ал-др. 
Вальтеръ; помощникъ его дворн. Влтлд. Устин. Бѣлявскій; на¬ 
чальники отдѣленій: н. с. Васл. Михл. Люцерновъ, к. р. Владм. 
Рудолф. Сервисенъ, Конст. Ал-др. Труфановъ и дворн. Михл. 
Тит. Шалевичъ (и. д.); дѣлопроизводители: мещ. Петр. Проке]). 
Алексѣевъ, дворн. Владм. Як. Васильевъ, к. р. Леонд. Лазар. 
Вулисановъ, дворн. Серг. Павл. Душинъ, ,об.-оф. с, Васл. Никл. 
Бѣляевъ, дворн. Юрій Викент. Янкевичъ, пот. поч. гр. Васл. Еф. 
Медовиковъ, дворн. Ал-ѣй Констн. Поповъ, Петр. Павл. Троиц¬ 
кій; ревизоръ счетоводства нот. поч. гр. Як. Гр. Граусманъ. 

Врачебная служба: старшій врачъ с. с. Владм. Ив. Земб¬ 
линовъ; врачъ 1 уч. лѣкарь Ал-др. Ал-ѣев. Петровъ; врачъ мас¬ 
терскихъ к. а. Никл. Ал-др. Храниловъ; врачъ 2 уч. к. а. Ал-др. 
Андр. Прокофьевъ. 

Московско-Кіево-Воронежская жел. дор. 

(Управленіе дороги въ г. Курскѣ). 

Управляющій дорогою шив. пут. сообщ. с. с. Васл. Михл. 

Кузьменко. 

Начальники станцій въ районѣ Калуж. губ.: ст. „Валабаново" 
А. И. Батарцевъ; „разъѣзда № 15“ В. В. Буздалинъ; ст. „Мало¬ 
ярославецъ" С. В. Яковлевъ; „раз. Л» 16“ С. И. Иващенко; ст. 
„Суходрѳвъ" А. А. Черевань; „раз. № 17“ В. П. Нестеровскій; 
ст. „Тихонова пустынь" В. Е. Хомяковъ; „раз. № 19“ А. А. 
Таранъ; ст. „Воротынскъ" А. С. Королько; „раз. № 20“ А. И. 
Тыманъ; ст. „Бабынино" С. С. Закржевскій; „раз. N° 21“ М. Ѳ. 
Жукъ; ст. „Кудринская" С. Н. Вознесенскій; ст. „Сухинпчи узло¬ 
вая “ И. С. Подъельскій; „Сухиничи тов.“ Т. И. Ивановъ; „раз. 
Л"» 23“ П. Э. Гейденрейхъ; ст. „Думиничи" Г. И. Останковичъі 
„раз. № 24“ М. Ю. Келлертъ; ст. „Зикѣево" А. С. Гудковъ; ст‘ 
„Судиміръ" М. М. Вольскій; ст. „Жиздра" Д. Е. Осиповъ. 

Рязанско-Уральская жел. дор. 

('Управленіе дороги въ г. Саратовѣ). 

Управляющій дорогою инж.-лут. сообщ. д. с. с. Дм. Петр. 

Кандауровъ. 
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Начальники станцій въ районѣ Калуж. губ.: ст. „Ишутяно" - 
И. Ф. Домбровскій; ст. „Кирѣевская" В. В. Елютинъ; ст. „Слого- 
вище" Н. II. Павловскій; ст. „Козельскъ" Ю. К, Закржевскій; 
„Музалевка" В. М. Кочержинскій; ст. „Сухиничи" С. А. Левит- 
скій; ст. „Свѣтики" А. П.Мисюнъ; „Шлшюво" А. М. Соколовъ; 
ст. „Добужа“ И. В. Караевскій; ст. „Барятинская" А. А. Голов- 
ской; „Завозное" Н. Д. Антоновъ; „Чішляево" В. А. Пачкаловъ; 
ст. „Спасъ-Деменское" И. Т. Ануфріевъ; „Гривка" II. М. Алек¬ 
сандровъ. 

1-я судоходная дистанція Рязанскаго Отдѣленія Московскаго округа. 

(Об лу некая у л., д. Васильева). 

Начальникъ судоходной дистанціи к. секр. Сигпзм. Ѳеошіл. 

Вильчинскій. 


Министерство Юстиціи. 

Окружный судъ. 

(Въ зданіи присутственныхъ мѣстъ). 

Предсѣдатель суда д. с. с. Павелъ Петровичъ Добрынинъ; 
товарищи предсѣдателя—д. с. с. Никл. Серг. Кашкинъ и о. с. 
Анатл. Паллад. Курчинскій. 

Члены суда: д. с. с. Поліенъ Порфир. Карповъ, д. с. с Дм. 
Андр. Соколовъ, д. с. с. Леонд. Никл. Квасниковъ, с. с. Ал-др. 
Ал-др. Поповъ, с. с. Анатл. Наркиз. Обнинскій, с. с. Владм. Ростисл. 
Самарцевъ, с. с. Ив. Дм. Корнѣевъ, н. с. Ал-др. Петр. Го- 

лицынскій. 

Старшій нотаріусъ н. с. Никл. Ив. Покровскій. 

Секретари суда: н. с. Васл. Ал-ѣев. Поспѣловъ, н, с. Михл. 
Семи. Былино и к. а. Никл. Козм. Виноградовъ; помощники се¬ 
кретарей: к. а. Михл. Як. Звѣревъ, к. а. Владм. Владм. Кричев - 
скій, к. секр. Анатл. Михл. Лебедевъ и н. ч. Моис. Ив. Бычевскій; 
архиваріусъ н. с. Павл. Андр. Ждановъ. 

Прокурорскій надзоръ: Прокуроръ суда с. с. Петр. Юрьев. 
Лашкаревъ; товарищи прокурора: по г. Калугѣ к. сов. Никл. Никл. 
Эсауловъ, по Калужско-Тарусскому уч. н. с. Геннад. Никл. Буте- 
нопъ, по Жиздринско-Малоярославецкому уч. к. а. Матв. Ив. Скар- 
жинскій, по Медынско-Боровскому уч. к. а. Владм. Никл. Викманъ, 
по Мещовско-Мосальскому уч. к. а. Владм. Всеволд. Казариновъ, 

Козельско-Лихвинско-Перемышльскому уч.; секретарь при 

прокурорѣ к. секр. Ал-др. Ал-др. Захарьинъ. 
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Уѣздные члены суда: по Калужскому уѣзду с. с. Ал-др. Ив. 
Кологривовъ, Боровскому—с. с. Ннкл. Карл. Феттеръ, Козель¬ 
скому--с. с. Никл. Никл. Пашкинъ, Медынскому—с. с. Ив. Васл. 
Успенскій, Мещовскому—с. с. Владел. Станс. Станкевичъ, Пере- 
мышльскому— с. с. Васл. Филосф. Субботинъ, Мосальскому—с. с. 
Дм. Денс. Коссаковскій; Тарусскому—с. с. Серг. Як. Нестеровъ, 
Жиздринскому— к. сов. Конст. Конст. Левашовъ, Лихвинскому— 
с. с. Георг. Серг. Пашкинъ, Малоярославецкому—-с. с. Владел. Ив. 
Пташинскій. 

Городскіе судьи: по 1-му уч. г. Калуги с. с. Митрф. Павл. 
Фатовъ, по 2-му уч. н. с. Никл. Никл. Залѣсеній, по г. Боровску 
с. с. Ал-ѣи Михл. Нрюковъ, по г. Мосальску с. с. Иннок. Гр. 

Ивановъ, по г. Козельску., по г. Медыни к. сов. Ал-др* 

Андр. Суворовъ, по г. Лнхвину с. с. Никл. Ив. Остроумовъ, по 
г. Мещовску к. сов. Тарас. Емел. Гороцкій, по г. Жиздрѣ н. с. 
Бронисл.-Матв. Ал-др. Монкевичъ, по г. Малоярославцу к. секр. 
Виктр. Никл. Накуринъ, по г. Тарусѣ тит. с. Ив. Ал-ѣев. Щепе- 
товъ, по г. Неремышлю н. с. Авкс. Виктр. Траубенбергъ. 

Судебные слѣдователи: по г. Калугѣ с. с. Михл. Ив. Орловъ, 
по важнѣйшимъ дѣламъ округа окружнаго суда н. с. Дм. Констн. 
Орловъ, по Тарусскому уѣзду с. с. Вѳніам. Боре. Изачикъ, по 
Перемышльскому у. с. с. Никл. Парфр. Чулицкій, по 1 уч. Жиз- 
дринскаго у. с. с. Петръ Варфл. Немысскій, по 2-му уч. н. с. 
Эмилій Карл. Нраузе, по Калужскому у. к. сов. Ал-ѣй Семи. Ни¬ 
кольскій, по Мещовскому у. к. сов. Васл. Петр. Нубасовъ, по 
Козельскому у. н. с. Анатл. Матв. Шталевъ, по 1-му уч. Мосаль- 
скаго у. тит. сов. Митрфк Мамонт. Желоховцевъ, по 2-му уч. к. 
а. Серг. Дм. Соколовъ, по 1-му уч< Медынскаго у. н. с. Адрін. 
Васл. Розановъ, по 2-му уч. к. секр. Ал-др. Ал-др. Пановъ, по 

Малоярославецкому у., по Боровскому у. к. а. Болесд. 

Юліан. Бальченюкъ, по Лихвинскому у. тит. с. Ив. Ив. Вишняковъ. 

Судебные пристава: по г. Калугѣ и уѣзду н. с. Фадд. Егор, 
Жердевскій, к. а. Ал-др. Ал-ѣев. Рождественскій, к. секр. Васл. 
Васл. Горбовъ, к. р. Георг. Георг. Панинъ, по Боровскому у. н. 
с. Леонд. Васл. Никитинъ, по Жиздринскому у. н. с. Михл. Ал-др. 
Шамаевъ, по Козельскому у. к. р. Серг. Васл. Титовъ, по Лих¬ 
винскому у. к. а. Ив. Ал-ѣев. Виноградовъ, по Малоярославец¬ 
кому у. н. с. Раф. Ив. Роговицкій, по Медынскому у. г. с. Георг. 
Никл. Аксаковъ, по Мещовскому у. к. секр. Дм. Ѳедр. Родичевъ, 
по Мосальскому у. тит. с. Павл. Павл. Траубенбергъ, по Пере- 
мышльскому у. тит. с. Ал-ѣй Михл. Гумилевскій, по Тарусскому 
у. г. с. Ннкл. Ив. Никольскій. 





Мин-во Юстиціи. 
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Судебные разсыльные: по г. Калугѣ и уѣзду цехов. С. С. 
Муравьевъ и мѣщ. Н. С. Ильинъ, по Жиздринскому у. К. Ѳ. Лю¬ 
бимовъ, но Козельскому у. мѣщ. А. А. Соколовъ, по Лихвинскому 
у. г. с. В. И. Успенскій, по Медынскому у. Лебедевъ, по Мещов- 
скому у. сынъ лип. поп. гр. Т. Н. Покровскій, по Мосальскому 
у. к. секр. П. И. Громовъ. 

Натаріусы: по г. Калугѣ тит. с. Павл. Никт. Левитскій, 
канд. прав. Ив. Бернард. Фонъ-Шпиндлеръ, отст. кап. Ал-ѣй 
Ал-ѣев. Фомичевъ, г. с. Конст. Ив. Смыковъ, по г. Боровску 
кр-нъ Васл. Ал-ѣѳв. Кетлеровъ, по г. Жиздрѣ- к. секр. Ал-ѣй 
Демент. Добкинъ, по г. Козельску отст. корн. Владм. Ив. Таман¬ 
скій, по г. Малоярославцу г. с. Ив. Ив. Михайловскій, по г. Ме¬ 
дыни доч. гр. Иппол. Егор. Троицкій, по г. Мещовску мѣщ. Михл. 
Ив. Пацевъ и мѣщ. Петр. Васл. Игнатьевъ, по г. Мосальску 
об.-оф. с. Леовт. Петр. Соловьевъ. 

Присяжные повѣренные: канд. правъ Ал-др. Осип. Цытовичъ, 
тит. с. Гр. Ал-др. Разумовскій, к. секр. Васл. Ив. Агуровъ, канд. 
правъ Серг. Ефр. Ліонъ, к. секр. Никл. Ѳедр. Абросимовъ, Ал-др. 
Лаврн. Солнцевъ. 

Помощники присяжныхъ повѣренныхъ: Евгн. Михл. Без- 
соновъ, Ал-др. Никл. Потуловъ, Леонд. Никл. Новосильцевъ. 

Частные повѣренные: Петр. Ив. Чистяковъ, Констн. Петр. 
Фалѣевъ, Михл. Павл. Богдановъ. 

Губернскій Тюремный Комитетъ. 

(Въ д. дворянскаго собранія,). 

Вице-Президенты: Епархіальный Архіерей и Губернаторъ. 

Директоры: губернскій предводитель дворянства, вице-губер¬ 
наторъ, предсѣдатель окружнаго суда, управляющій казенною па¬ 
латою, товарищъ предсѣдателя окружнаго суда Н. С. Кашкинъ, 
прокуроръ окружнаго суда, уѣздный членъ окружнаго суда по 
Калужскому уѣзду, городскіе судья 1 и 2-го уч. г. Калуги, губерн¬ 
скій инженеръ, полицеймейстеръ, прот. Дмтр. Ѳедр. Соколовъ, 
отст. канит. Васл. Андр. Томкѣевъ, купцы Карл. Христн. Давин- 
гофъ, Ив. Родіон. Комаровъ, Ив. Ив. Цыпулинъ, Петр. Гр. Ба¬ 
рановъ; секретарь н. с. Ив. Ал-др. Смиренномудровъ. 

Губернская Тюрьма. 

(Николо-Казинская ул.). 

Начальникъ тюрьмы к. секр. Левъ Васл. Рахмановъ; помощ¬ 
никъ его .; врачъ с. с. Дм. Ив. Васильевъ^ священникъ 

Серг. Ал-др. Щегловъ. 


8 
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Государственный Контроль. 
Контрольна? Палата. 

(Въ зданіи присутствен, мѣстъ). 

Управляющій д. с. с. Александръ Леонтьевичъ Ромейко-Гурко. 
Старшіе ревизоры: с. с. Степи. Матв. Мосурскій, с. с. Дм. 
Ал-др. Воронцовъ; младшіе ревизоры— к. сов. Нггкл. Ив. Лиха¬ 
чевъ и к. а. Владм. Петр. Никольскій; секретарь к. а. Ив. Франц. 
Панфиловичъ; помощники ревизора— к. а. Михл. Никл. Шеста¬ 
ковъ, к. а. Серг. Ив. Конвисаревъ, к. секр. Михл. Никл. Били¬ 
бинъ, тит. с. Нилъ Дм. Груздевъ, г. с. Валент. Васл. Рожде¬ 
ственскій; журналистъ к. р. Ал-ѣй х4л-ѣев. Асановъ; счетные 
чиновники: к, а. Павл. Никл. Соколовъ, тит. с. Михл. Ал-др. 
Даниловъ, к. секр. Ал-др. Ив. /Іуневскій, тит. с. Дм. Дм. Пре¬ 
ображенскій, тит. с. Ал-др. Дм. Воронцовъ, г. с. Ал-др. Ал-др. 
Соколовъ, н. ч. Ал-др. Ѳедр. Ширяевъ (и. д.), н. ч. Ив. Ал-ѣѳв. 
Голубевъ (и. д.). 

Контроль Сыврано-Вяземской желѣзной дороги. 

(Богоявленская ул. д. Тимченко). 

Главный контролеръ д. с. с. Францъ Юрьевичъ Томкевичъ; 
помощникъ главнаго контролера с. с. Владм. Дм. Черкасовъ. 

Старшіе контролеры: с. с. Ал-др. Ив. Пульхеровъ, н. с. 
Никл. Гр. Станиславскій, г. с. Як. Игнт. КауФманъ; контролеры: 
к. сов. Рудол. Альфр. Шернваль, к. сов. Степ. Як. Покровскій, 
н. с. Владм. Юліан. Сиповичъ, н. с. Гвидо Никл. Цеге-Фонъ-Ман- 
тейФель, я. с. Серг. Конст. Кукаринъ, н. с. Людв. Людв. Гаурил- 
кевичъ, к. а. Серг. Васл. Остроумовъ, к. р. Ал-ѣй Михл. Кир- 
пичевъ; помощники контролера н. с. Васл. Петр. Флеровъ, н. с. 
Дм. Михл. Неклюдовъ, к. а. Владм. Никл. Крыловъ, к. а. Михл. 
Михл. Шуваловъ, к. а. Петр. Ал-ѣев. Гальковскій, к. а. Ал-др. 
Петр. Преображенскій, тит. с. Васл. Павл. Одинцовъ, тит. с. 
Ал-др. Васл. Пичаевскій, тит. с. Никл. Семи. СтеФановъ, тит. с. 
Никл. Ал-др. Иванисовъ, тит. с. Никл. Ив. Оглоблинъ, тит. с. 
Спирид. Стен. Прокопьевъ, тит. с. Клемен. Клемен. Моннеротъ- 
дю-Мэнъ, к. секр. Дм. Павл. Піоттухъ, к. секр. Ал-др. Ив. Пят¬ 
ницкій, Андр. Ал-др. Студенецкій, к. секр. Ив. Васл. Милова¬ 
новъ, к. секр. Аѳан. Ѳедр. Орловъ, к. секр. Никл. Андр. Титовъ, 
к. секр. Іосф. Фомич. Домбровскій, г. с. Евг. Клемен. Барминъ, 
г. с. Петр. Гр. Логуновъ, к. р. Іосф. Генрх. Волловичъ, к. р. 
Петр. Ив. Апаровъ, к. р. Іосф. Юліан. Козляковскій (и. об.), 
Серг. Васл. Пономаревъ (и об.). 




Вѣдомство Учрежденій Императрицы Маріи. 
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Вѣдомство У чрезкденій Императрицы 
Маріи. 

Губернское Попечительство дѣтскихъ пріютовъ. 

Предсѣдатель—губернаторъ. 

• Почетный членъ преосвященный Веніаминъ, Епископъ Калуж¬ 
скій и Боровскій. 

Дѣйствительные члены: губернскій предводитель дворянства, 
вице-губернаторъ, директоръ народныхъ училищъ, предсѣдатель 
губернской земской управы, городской голова; почетные члены: 
князь Петръ Серг. Волконскій, инженеръ-технологи Серг. Аѳан. 
Горбуновъ, Як. Гѳршн. Хинчинъ, пот. поч. гр. Ивн. Ивн. Ципу- 
линъ, Петр. Гавр. Грибановъ, г. с. Витал. Матв. Виноградовъ, 
купцы Феокт. Павл. Власовъ, Карл. Христ. Давинговъ, Васл. 
Степ. Розановъ, Констн. Васл. Архангельскій, Гр. Ив. Барановъ, 
Григр. Аѳанс. Масленниковъ (казначей), крест. Михл. Матв. Ста¬ 
ростинъ; 'дѣлопроизводитель к. секр. Влдм. Ал-др. Грузевичъ- 
Нечай. 

Дѣтскій пріютъ Попечительства. 

(Михаил о-Архангельскій нереул., соб. домъ). 

Попечительница пріюта княжна Ольга Сергѣевна Горчако¬ 
ва; смотрительница нот. поч. гр. Варвара Петр. Быстрякова; по¬ 
мощница ея дочь свящ. Екат. Ник. Гастева; законоучитель прот. 
Іоаннъ Лавр. Соколовъ. 

Дѣтскій пріютъ братьевъ Малютиныхъ . 

(Дворянская улица). 

Попечитель пріюта докторъ медиц. Ивн. Ивн. Дубенскій; 
помощница иод ч—ля дворянка Елизав. Ал-др. Гончарова; почет¬ 
ный старшина куп. Козьма Аѳан. Чешихинъ; смотрительница дво¬ 
рянка Лидія Іосиф. Михалевская; законоучитель прот. Васл. Васл. 

Соловьевъ. 


Вѣдомство Императорскаго Человѣколю¬ 
биваго Общества. 


Попечители: Епархіальный архіерей, губернаторъ, губернскій 
предводитель дворянства, предсѣдатель губернской земской упра- 
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вы, городской голова, уѣздные предводители дворянства, предсѣ¬ 
датели уѣздныхъ земскихъ управъ и городскіе головы гг. Боров¬ 
ска, Медыни, Мещовска, Жиздры и Козельска. 

Почетные члены: супруга тайн. сов. Марія Адольфовна Ше- 
вичъ, супруга тайн. сов. Варвара Георгіевна Яновская, поч. гр. 
Никл. Васл. Теренинъ и с. с. Никл. Петр. Флеровъ. 

Члены сотрудники: Аркд. Аркд. Меньшовъ, Петр. Ивя. Мо¬ 
розовъ и Гр. Ал-др. Разумовскій, 

Члены благотворители: Васл. Ив. Агуровъ, М.В. Домбровская» 
Софья Іоакм. Булгакова, Валентина Гавр. Блистанова, Ал-дра 
Ал-др. Гурко, Елизав. Ал-др. Гончарова, Елизав. Григр. Маслен¬ 
никова, Варв. Ад-др. Нейдгартъ, Лидія Павловна ОФросимова, 
Екатр. Васл. Озерова, Ал-др. Евгрф. Поповъ, Марія Франц. Паш- 
ковская, Марія Ив. Разумовская, Екатер. Ал-др. Станкевичъ, 
Марія Ал-др. Савицкая, Наталія Эрнестовна Толстая, Марія 
Іоаким. Теренина, Марія Болесл. Трояновская, Зинаида Ал-ѣев. 
Фалѣева, Варвара Георг. Яновская, Никл. Семен. Яновскій и 
Викт. Павл. Яньковъ. 

Комитетъ общества: предсѣдательница—вдова д. с. с. Павла 
Григр. Сорокина; помощница прѳдсѣд—цы княгиня Марія Матв. 
Вяземская; дѣйств. члены: Валентина Гавр. Блистанова, княжна 
Ольга Сѳрг. Горчакова, Павла Ал-ѣев. Кашкина, Аркд. Аркд. 
Меньшовъ, Лидія Павл. ОФросимова, въ званіи камергера А. А. 
ОФросимовъ, Марія Ивн. Разумовская, Гр. Ал-др. Разумовскій, 
Наталья Эрнест. Толстая, Никл. Васл. Теренинъ (казначей), 
Никл. Петр. Флеровъ (секретарь), Никл. Ѳедр. Щегловъ (врачъ 
комитета), чиновникъ для письма к. р. Н. К. Огневъ. 

Домъ Трудолюбія . 

Попечительница, вдова д. с. с. Павла Григор. Сорокина. 

Смотрительница Ольга Ал-ѣев. Крылова; помощница ея Ма¬ 
рія Петр. Флерова; законоучитель свящ. Серг. Ил. Бѣляевъ; учи¬ 
тельница Евг. Никд. Пугачева. 

Сотрудники попечительницы Васл. Васл. Долгополовъ и 
Ивн. Матв. Поторжинскій (оба проживаютъ въ г. Кіевѣ). 



Вѣдомство Православнаго Исповѣданія. 
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ведомство ПРАВОСЛАВНАГО 
ВѢРОИСПОВѢДАНІЯ. 


Преосвященный Веніаминъ, епископъ Калужскій и Боровскій. 
Секретарь при епархіальномъ архіереѣ н. ч. Васл. Васл. 
Гречаниновъ (и. д.). Экономъ іеромонахъ Николай. 

Епархіальный Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества. 

Предсѣдатель комитета преосвященный Веніаминъ, епископъ 
Калужскій и Боровскій; товарищъ предсѣдателя, въ званіи камер- 
гера, А. А. ОФросимовъ; члены: архимандритъ Александръ, про¬ 
тоіереи Ал-ѣй Михл. Колыбелинъ, Михл. Ив. Нечаевъ, Дм. Ѳедр. 
Соколовъ, Іоан. Лавр. Соколовъ, Дм. Сем. Соколовъ, свящ. Іоан. 
Аѳанс. Протопоповъ, Серг. Михл. Ставровскій, Петр. Ив. Вино¬ 
градовъ, свящ. Никл. Михл. Мамонтовъ (казначей) и свящ. Ни¬ 
колай Любимовъ (дѣлопроизводитель). 

Духовная Консисторія. 

(Никитская ул., собств. домъ). 

Члены: прот. Дм. Ѳедр. Соколовъ, прот. Ѳедр. Петр. Бо¬ 
гословскій, прот. Іоан. Ал-ѣѳв. Остроглазовъ, прот. Дм. Ал-ѣев. 
Некрасовъ, прот. Іоан. Лавр. Соколовъ; секретарь к. а. Дм. Сем. 
Соколовъ; столоначальники: г. с. Ал-др. Лавр. Соколовъ, к. р. 
Михл. Данл. Чулковъ, тит. с. Викт. Никл. Богдановъ, Ив. Ал-ѣев- 
Лебедевъ (и. д.); казначей к. а. Петр. Ив. Виноградовъ; архи¬ 
варіусъ тит. с. Гр. Михл. Низяевъ (и. д.); регистраторъ к. секр. 
Петр. Онисм. Богдановъ. 

Благочинные и настоятели церквей г. Калуги. 

Благочинные: 1 округа г. Калуги—свящ. церк. жѳнск. мо¬ 
настыря Іоаннъ Аѳан. Протопоповъ, 2-го округа прот. Благовѣ¬ 
щенской церкви Васл. Васл. Соловьевъ, единовѣрческихъ церквей 
въ гг. Калугѣ и Боровскѣ свящ. Никл. Михл. Мамонтовъ. 

Настоятели церквей г. Калуги: Троицкаго каѳедральнаго 
собора прот. Ал-ѣй Михл. Колыбелинъ, Алексѣевской ц. свящ. Іоан. 
Михл. БЬляевъ, Михаило-Архаягельской прот. Іоан. Лавр. Соко¬ 
ловъ, Благовѣщенской прот. Васл. Васл. Соловьевъ, Богоявлен- 
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ской свящ. Гр. Ал-др. Волхонскій, Васильевской свящ. Никнр. 
Констн. Чистяковъ, Крестовоздвиженской (что на воробьевкѣ) свящ. 
Георг. Ал-ѣев. Бѣляевъ, Воскресенской свящ. Никл. Петр. Люби¬ 
мовъ, Георгіевской (за верхомъ) прот. Іоан. Ал-ѣев. Острогла¬ 
зо въ, Георгіевской (за лавками) свящ. Ал-ѣй Іоан. Рождествен¬ 
скій, Сошѳствѳнской единовѣрческой прот. Никл. Михл. Мамон¬ 
товъ, Казанскаго женскаго монастыря свящ. Іоан. Аѳанас. Прото¬ 
поповъ, Знаменской свящ. Владм. Ефим. Звѣревъ, Ильинской 
свящ. Никл. Владм. Павловскій, Казанской свящ. Никл. Павл. 
Добромысловъ, Петро-Павловской кладбищенской прот. Ал-ѣй 
Васл. Никольскій, Космодаміанской свящ. Никл. Павл. Смирновъ, 
Михаило-Архангельской, при Малютииской богадѣльнѣ, свящ. Васл. 
Ѳедр. Немировъ, Жено-Мироносицкои прот. Михл. Филип. Лебе¬ 
девъ, Николо-Казинской свящ. Ѳедр. Дм. Соколовъ, Николо-Сло¬ 
бодской прот. Ѳедр. Петр. Богословскій, Никитской прот. Дм. 
Ѳедр. Соколовъ, Одигптріевской свящ. Іоан. Іоан. Сперанскій, 
Николаевской тюремной свящ. Серг. Ал-др. Щегловъ, Покровской 
(что на рву) свящ. Михл. Авд. Угорскій, Покровской (подъ горой) 
свящ. Валер. Михл. Смирновъ, Предтеченекой прот. Дм. Ал-ѣев. 
Некрасовъ, Христорождественской свящ. Ал-ѣй Андр. Кудрявцевъ, 
Спасъ-Заверхской свящ. Ал-ѣй Ал-ѣѳв. Макаровъ, Спасо-Слобод¬ 
ской свящ, Ѳедр. Семн. Пятницкій, Успенской свящ. Іоан. Іоан. 
Виноградовъ, Екатерининской при епархіал. женск. училищѣ 
свящ. Ал-ѣй Іоан. Казанскій, Николаевской при мужск. гимназіи 
прот. Михл. Іоан. Нечаевъ, Александро-Невской при губ. земск. 
больницѣ—свящ. Іоан. Дм. Зарѣцкій. 

Молитвенные дома неправославнаго исповѣданія. 

Католическій костелъ: ксензъ военный капелланъ Петр. Петр. 
Саницкій. Лютеранская кирка: пасторъ Март. Петр. Цельминъ 
(жит. г. Тула). Еврейская молитвенная школа: казенный Раввинъ 

С. О. Розенблатъ. 

Епархіальный Училищный Совѣтъ. 

(Въ зданіи духовной семинаріи). 

Предсѣдатель—прот. Іоаннъ Васл. Извѣковъ, члены совѣта: 
прот. Ал-ѣй Михл. Колыбелинъ, с. с. Никл. Ивн. Булычевъ, д. с. с. 
Ал-др. Петр. Булгаковъ, прот. Николай Преображенскій, н. с. 
Ал-др. Владм. Толстой, к. сов. Михл. Анти. Брещинскій, с. с 
ІІавд. Ивн. Никольскій, с. е. Петр. Степ. Богдановъ, Илья Ивн. 
Успенскій, Ал-ѣй Ал-др. Преображенскій, прот. Іоаннъ Остро- 
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глазовъ, еващ. Іоаннъ Протопоповъ, свящ. Іоаннъ Сперанскій, 
Дм- Сем. Соколовъ, свящ. Іоаннъ Виноградовъ (казначей); дѣло- 
производитель И. Ф. Тихомировъ. 

Духовная Семинарія. 

(На соборной площади). 

Ректоръ семинаріи архимандритъ Александръ; инспекторъ 
с. с. Ал-ѣй Ал-др. Преображенскій; помощники инспектора канд. 
богосл. йв. Ал-ѣев. Ждановъ, канд. богосл. Владм. Васл. Иванов¬ 
скій, канд. богосл. Викт. Михл Покровскій, надзиратель студ. 
семин. Серг. Никнр. Щепетовъ. 

Преподаватели: свящ. писанія—о. ректоръ, инспекторъ и канд. 
богсл. Васл. Андр. Ключаревъ; догмат, нрав, и оснвн. богосл. канд. 
богосл. йв. Ив. Троицкій (онъ же препод. еврейск. яз.); церков. 
библ. и русск. исторіи с. с. Михл. Серг. Извѣковъ; гомилетики 
литургіи и практ. руков. для пастырей н. с. Ѳедр. Серг. Соко¬ 
ловъ (онъ-же секретарь правленія); логики, психологіи, философіи 
и дидактики канд. богсл. Ив. Пимен. Четвериковъ (онъ-же препд. 
нѣмц. яз.); математики канд. униврс. Михл. Ал-др. Марковъ; об¬ 
личенія раскола н. с. Ив. Ѳедр. Тихомировъ; словесности и ис¬ 
торіи литературы с. с. Петр. Гавр. Воскресенскій (онъ же завѣд. 
библіотекой); всеобщей и русской исторіи к. сов. Дм. Васл. Смир 
новъ; греч. языка с. с. Ив. Ѳедр. Цвѣтковъ; латинскаго яз. с. с. 
Ал-др. Петр. Никольскій; французскаго яз. с. с. Ал-ѣй Викт. Эл- 
лена; церковнаго пѣнія к. а. Ив. Ив. Ратмировъ; гимнастики 
доруч. Павл. Серг. Кадниковъ; врачъ и преподав, медицины с. с. 
Никл. Ѳедр. Щегловъ; музыки Вацл. Ив. Вильямовичъ. 

Почетный блюститель по хозяйст. части кун. Владм. Серг. 
Капыринъ; экономъ діаконъ Семн. Семи. Троицкій; письмоводитель 
діаконъ Дм. Андр. Никольскій. 


Епархіальное Женское Училище. 

(Богоявленская ул., соб. домъ). 

Предсѣдатель совѣта свящ. Іоан. Аванс. Протопоповъ; члены 
совѣта: прот. Іоан. Васл. Извѣковъ и свящ. Іоан. Іоан. Виноградовъ. 

Начальница училища Ольга Васл. Зайцева, инспекторъ клас¬ 
совъ и законоучитель свящ. Ал-ѣй Іоан. Казанскій, законоучитель 
прот. Михл. Филип. Лебедевъ; преподаватели: русск. языка канд. 
богосл. Никл. Ив. Васильевъ и Михл. Васл. Покровскій, граждн. 
исторіи магстр. богосл. Дм. Васл. Смирновъ и Павл. Ил. Бого¬ 
словскій, географіи дѣйств. студ. акад. Семн. Степ. Покровскій, 
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педагогики канд. богсл.Ив. Пимн. Четвериковъ; ариѳметики Елизв. 
Викт. Всесвятская и канд. богсл. Ив. Ѳедр. Тихомировъ, физики 
Констн. Эдуард. Ціолковскій, чистописанія домашн. учит. Марія 
Ал-др. Соколова, церковнаго пѣнія студ. семи. Серг. Як. Извѣ¬ 
ковъ, рисованія Петр. Ил. Даевъ, франц. и нѣмец. языка Вѣра 
Ал-ѣев. Альбедиль; воспитательницы: Марія Михл. Троицкая, 
Ольга Никл. Никольская, Анна Аѳан. Щеголева, Ираида Ив. Ба¬ 
талина, Анна Аѳан. Протопопова, Екатр. Гермогн. Виноградова, 
Марія Гр. Воинова, Натал. Михл. Соколова, Ад-ра Ив. Преобра¬ 
женская, Марія Никл. Никольская, Анна Ал-др. Печенева, Ал-дра 
Ал-ѣев. Высоцкая. 

Почетный блюститель куп. Дм. Як. Козловъ; врачъ Марія 
Ал-ѣев. Панфиловичъ; экономъ училища свящ. Валер. Михл. 
Смирновъ; дѣлопроизводитель свящ. Ал-др. Ѳедр. Орловъ. 

Духовное Училище. 

(Михаило-Архангельская ул. соб. д.). 

Смотритель училища н. с. Ал-др. Васл. Вадковскій; помощ¬ 
никъ смотрителя с. с. Никл. Никл. Протасовъ; учители: н. с. 
Ѳедр. Никл. Зелепугинъ, н. с. Гр. Петр. Ильинскій, к. а. Ив. Ив. 
Ратмировъ, с. с. Як. Аѳан. Недоходовскій, с. с. Ал-др. Аѳан. 
Орловъ, с. с. Никл. Васл. Георгіевскій, н. с. Виктр. Ив. Геор¬ 
гіевскій, канд. акд. Конст. Ѳом. Синицкій, свящ. Никл. Павл. 
Добромысловъ, Петр. Семи. Семеновъ, учитель пригот. кл. к. а. 
Викт. Ал-др. Никольскій; надзиратели: Дм. Георг. Дмитревскій, 
Як. Ив. Добринскій, Никл. Ив. Перовъ, Ив. Васл. Покровскій, 
Ал-др. Ал-ѣев. Покровскій. 

Почетный блюститель по хоз. ч. поч. гр. Діонс. Васл. Овчин¬ 
никовъ; врачъ с. с. Никл. Ѳедр. Щегловъ. 

Монастыри, общины и настоятели',монастырей. 

Два Калужскіе монастыря Животворящаго Креста и правед¬ 
наго Лаврентія находятся подъ управленіемъ преосвященнаго 
Веніамина, епископа Калужскаго и Боровскаго, а ближайшее за¬ 
вѣдываніе ими возложено на эконома архіерейскаго дома, іеромо¬ 
наха Николая. 

Калужская Тихонова пустынь (въ Калужскомъ уѣздѣ); на¬ 
стоятель пустыни архимандритъ Лаврентій. 

Козельская Введенская Оптина пустынь (въ Козельскомъ у.); 
настоятель пустыни игуменъ КсеноФОнтъ. 

Мещовскій Георгіевскій монастырь (въ г. Мещовскѣ), на¬ 
стоятель игуменъ Иларій. 
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Малоярославецкій Николаевскій монастырь, (въ г, Малояро¬ 
славцѣ); настоятель игуменъ Филиппъ. 

Пѳремышльскш Свято-Троицкій монастырь (въ г, Пѳремьш- 
лѣ); настоятель игуменъ Герасимъ. 

Лихвинскій Добрый монастырь (въ г. Лихвинѣ); настоятель 
іеромонахъ Мелетій. 

Боровскій Пафнутіевъ монастырь (въ г. Боровскѣ); настоя¬ 
тель архимандритъ Венедиктъ. 

Казанскій женскій монастырь (въ г. Калугѣ); настоятельни¬ 
ца игуменія Ангелина. 

Казанская Амвросіевская женская пустынь, Перемышлъск. у. 
(ст. Подборки); настоятельница игуменія ЕвФросинія. 

Казанскій Боголюбивый женскій монастырь Мосальскаго у. 
(ст. Крапивна); настоятельница игуменія Елевоерія. 

Свято-Троицкая женская община Тарусскаго у. (почт. адр. 
г. Таруса); начальница Анна Знаменская. 

Свято-Николаевская женская община Медынскаго у.; насто¬ 
ятельница монахиня ЕвФросинія. 

Скорбященская женская община Медынскаго у.; начальница 
Анастасія Кудряшова. 

Епархіальное Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія. 

(При духовной Консисторіи). 

Члены: прот. Ал-ѣй Михл. Колыбелинъ, прот. Іоан. Іавр. 
Соколовъ, свящ. Іоан. Аѳан. Протопоповъ, свящ. Іоаннъ Сперан¬ 
скій, свящ. Николай Лужецкій, свящ. Николай Добромысловъ 

(казначей) и свящ. Ал-ѣй Рождественскій (секретарь). 

Общество пособія нуждающимся ученицамъ Епархіальнаго жен¬ 
скаго училищу 

Предсѣдатель совѣта общества Гр. Ал-др. Разумовскій; чле¬ 
ны совѣта: ректоръ семинаріи архимандритъ Александръ, прот. 
Ал-ѣй Михл. Колыбелинъ, прот. Ник. Ал-ѣев. Преображенскій, 
прот. Іоан. Ад-ѣев Остроглазовъ, свящ. А. I. Казанскій и с. с. 
А. А. Преображенскій (казначей); н. д. дѣлопроизводителя Михл. 
Басл. Покровскій. 

Всѣхъ членовъ 54, изъ нихъ 16 почетныхъ и 38 дѣйстви¬ 
тельныхъ. 

Церковно-приходскія братства въ г. Калугѣ. 

Братство св. апостола и еванг. Іоанна Богослова: Предсѣ- 
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датель совѣта ректоръ семинаріи архимандритъ Александръ; то¬ 
варищи предсѣдателя—въ званіи камергера А. А. ОФросимовъ и 
А. П. Булгаковъ; члены совѣта: А. М. Колыбелинъ, Н. А. Пре¬ 
ображенскій, Д. Ѳ. Соколовъ, I. Л. Соколовъ (казначей), Е. И. 
Трояновскій, Н. Э. МантейФель, П. И. Никольскій, И. Г. Воскре¬ 
сенскій и И. Ѳ. Тихомировъ (дѣлопроизводитель). 

Георгіевское Братство (за верхомъ). Предсѣдатель—прот. 
Іоаннъ Остроглазовъ; члены: попечительница Софья Ивн. Унков- 
ская, Екатер. Валер. Поливанова (казначей) и'Серг. Ив. Алферовъ. 

Богоявленское Братство. Предсѣдатель свящ. Г. А. Волхон¬ 
скій; члены попечители Д. Б. Нейдгартъ, А. И. Кологривовъ, 
Е. И. Нологривова, К. II. Фалѣевъ и Д. Д. Кушневскій. Всѣхъ 
членовъ братства 27. 

Покровское Братство (на рву). Предсѣдатель свящ. Михл. 
Угорскій; члены: Г. А. Масленниковъ, Ѳ. Г. Жердевскій, К. И. 
Фалѣевъ, Н. В. Теренинъ; попечители Н. Н. Піуновскій, М. Е. 
Емельяновъ, А. И. Петровъ и. II. Д. Кудрявцевъ. 

Церковно-приходскія попечительства. 

Іоанко-Предтечепское. Предсѣдатель куп. Степ. Никл. За¬ 
вѣрилъ; члены: церк. стар. Андр. Афан. Чешихинъ (казначей), 
свящ. Дмтр. Ал-ѣев. Некрасовъ, Андр. Евдк. Волковъ, Васл. Ив. 
Г Рудаковъ, Владмр. Петр. Ерохинъ, Ивн. Аванс. Мѣшковъ, Михл. 
Козм. Шаровъ. Всѣхъ членовъ 20. 

Одигитріевекое . Предсѣдатель Ал-др. Ивн. Кологривовъ; 
члены совѣта: свящ. Іоаннъ Сперанскій, ктиторъ Дмтр. Ивн. Ва¬ 
сильевъ, Ивн. Васл. Гончаровъ (казначей), Павл. Степи. Покров¬ 
скій, Ал-ѣй Петр. Большаковъ. Всѣхъ членовъ 72. 

Алексѣевское. Предсѣдатель свящ. Іоан. Михл. Бѣляевъ; чле¬ 
ны свящ. Дмтр. Ал-ѣев. Остроглазовъ и Серг. Васл. Астрѣевъ. 

Мгьхаило-Архангельское. Предсѣдатель прот. о. Іоаннъ Со¬ 
коловъ, казначей церк. стар. куп. Михл. Кулешовъ, дѣлопроизв. 
діаконъ Іоаннъ Яхонтовъ. 

Воскресенское. Предсѣдатель свящ. о. Николай Любимовъ, 
члены; Н. С. Яновскій, Н. Г. Алтынниковъ, Г. А. Потаповъ, 
С. И. Головлевъ, С. Г. Подчищаевъ, казначей церк. стар. Дмитр. 
Потаповъ и дѣлонроизвод. діаконъ Евг. Низяевъ. 

Гергіевское (за лавками). Предсѣдатель М. П. Богдановъ, 
члены совѣта: свящ. А. I. Рождественскій, кун. В. В. Тихоми¬ 
ровъ, А. Н. Бѣляевъ, И. И. Морозовъ, М. С. Ганьшинъ (казна¬ 
чей) и С. А. Семеновъ. Всѣхъ членовъ попечительства 46. 
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Знаменекое . Предсѣдатель свящ. Владм. Звѣревъ, казначей 
Ѳеокт. Павл. Власовъ. Всѣхъ членовъ 30. 

Ильинское. Предсѣдатель свящ. Никл. Владм. Павловскій, 
члены: Ивн. Тихн. Крыловъ (казначей), Михл. Ивн. Орловъ, Анна 
Ивн. Дитрихъ, Владм. Ал-др. Козловъ, Павл. Ил. Обновленскій 
и діаконъ Дмтр. Андр. Никольскій (дѣлопроизвод.). 

Пиколо-Еозинское. Предсѣдатель свящ. о. Ѳедоръ Соколовъ, 
казначей Ѳ. А. Извѣковъ, дѣлопроизвод. діак. Васл. Знаменскій. 
Всѣхъ членовъ 45. 


Петро-Павловское. Предсѣдатель прот. Ал-ѣй Васл. Николь¬ 
скій, казначей цѳрк. стар. Петр. Ил. Изотовъ, и дѣлопроизводи¬ 
тель свящ. Михл. Васл. Цвѣтковъ. 

Покровское (подъ горой). Предсѣдатель свящ. Валерн* Михл. 
Смирновъ, казначей церк. стар. Никл. Васл. Теренинъ, дѣлопро¬ 
извод. псаломщ. Василій Щеголевъ. 

Спас о-Заверхское. Предсѣдатель свящ. о. Ал-ѣй Макаровъ, 
казначей Михл. Ивн. Барсуковъ, дѣлопроизводитель свящ. о. Васл. 
Поповъ. Членовъ попечительства 30. 

Рождественское. Предсѣдатель свящ. Ал-ѣй Андр. Кудряв¬ 
цевъ, дѣлопроизвод. свящ. Серг. Михл. Миловановъ, казначей 
церк. стар. Павл. Никл. Ерохинъ. 

Креетовоздвиженское (на Воробьевкѣ). Предсѣдатель свящ. 
Георгій Бѣляевъ, казначей церк. стар. Ивн. Анти. Красильниковъ, 
дѣлопроизвод. псаломщ. Василій Ватолинъ. Всѣхъ членовъ 15. 

Васильевское. Предсѣдатель свящ. Никанр. Констн. Чистя¬ 
ковъ, члены: Никт. Моис. Егоровъ, Владм. Серг. Капыринъ, Ивн. 
Серг. Тимоѳеевъ, Семи. Ѳадд. Шапошниковъ и Владм. Ал-др. 
Ченцовъ. 


Еозьмодемьянское. Предсѣдатель свящ. Никл. Павл. Смир¬ 
новъ, члены: Б. А. Савицкій, Е. Ѳ. Богданова, С. Ф. Яковлевъ, 
Г. I. Гиммель, А. П. Бабичевъ, В. С. Барановъ, кассиръ Никл. 

Васл. Плетеньковъ. 

Жено - Мироносицкое. Предсѣдатель прот. Михл. Лебедевъ, 
казначей куп. К. А. Масленниковъ, секретарь И. П. Московскій. 
Всѣхъ членовъ 30. 

Спасо-Слободское. Предсѣдатель свящ. Ѳедр. Семи. Пятниц¬ 
кій, дѣлопроизводитель псаломщ. В. Тихомировъ. 

Благовѣщенское попеч-во I Свѣдѣній нѳ д ОСТавл ѳно. 
Успенское орашсмвв ) 
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Адресъ-Календарь. 


ВОЕННОЕ ВѢДОМСТВО. 

Штабъ 3-й пѣхотной дивизіи. 

(Кольцовскій пер., д. Теренина,). 

Начальникъ дивизіи ген.-лейт. Максимиліанъ Карловичъ Ас- 
пелундъ; начальникъ штаба полк. Михл. Владм. Грулевъ; стар¬ 
шіе адъютанты—по хозяйственной части кап. Андр. Ив. Шаровъ, 
по строевой части (и. д.) шт.-кап. Васл. Васл. Богомоловъ; диви¬ 
зіонный врачъ с. с. Владел. Сигизм. Пенчковскій. 

1-я бригада 3-й пѣхотной дивизіи. 

Командиръ бригады гѳнералъ-маіоръ Леонидъ Іосифовичъ 

Защукъ. 

9-й пѣхотный ингерманландскій Императора Петра I полкъ. 

Командиръ полка полк. Михл. Копдрт. Криштопенко; млад¬ 
шій штабъ-офицеръ подполк, Михл. Виктр. Хартулари; завѣдую¬ 
щій хозяйствомъ кап. Никл. Конст. Соболевъ; полковой адъютантъ 
поруч. Анатл. Евген. Леонтьевъ; полковой казначей шт.-кап. 
Владм. Петр. Бебешинъ; командиръ нестроевой роты шт.-кап. 
Серг. Ѳедр. Петровъ I; дѣлопроизводитель полковаго суда поруч. 
Никл. Павл. Полозовъ; завѣдующій оружіемъ шт.-кап. Ив. Сав. 
Пугачевъ 2; начальникъ учебной команды шт.-кап. Як. Митрф. 
Рябовъ; завѣдующій охотнич. команд, шт.-кап. Васл. Павл. Емель¬ 
яновъ; завѣдующій полков, швальней поруч. Петр. Стансл. Дом¬ 
бровскій; полковой квартермистръ подпор. Михл. Дм. Копыловъ 
(и. об.). 

1-й баталіонъ: командиръ баталіона полков. Виктр. Никл. 
Чертовъ; адъютантъ поруч. Михл. Никл. Камышниковъ; командиры 
ротъ—1-й кап. Ал-др. Андріан. Лавровъ, 2-й роты кап. Конст. 
Кипріан. Длужневскій, 3-й р. кап. Васл. Никл. Ананьинъ, 4-й р* 
кап. Петр. Михл. Некрасовъ; 2-й баталіонъ: командиръ баталіона 
подполк. Никл. Петр. Колосовскій; адъютантъ поруч. Валер. Никл. 
Гвоздевъ; командиры ротъ—5-й кап. Ннкф. Ив. Осиповъ, 6-й р. 
кап. Владм. Ал-др. Руссовъ, 7-й р. кап. Никл. Ив. Зубынинъ, 
8-й р. кап. Ал-др. Ив. Ивановскій; 3-й баталіонъ : командиръ 
баталіона подполк. Михл. Петр. Владимирскій; адъютантъ под- 
поруч. Боре. Ѳѳдр. Чарторижскій; командиры ротъ—9-й кап. 
Ал-др. Виктр. Московкинъ, 10-й р. кап. Ив. Дм. Страховъ, 11-й р- 



Военное Вѣдомство- 


69 


кап. Альфнс. Михл. Жеромскій, 12-й р. кап. Никл. Петр. Ясклов- 
скій; 4-й баталіонъ: командиръ баталіона подполк. Васл. Петр. 
Яковлевъ; адъютантъ поруч. Дм. Ал-ѣев. Ткаченко I; командиры 
ротъ—13-й кап. Вячесл. Петр. Рюминскій, 14-й р. шт.-кап. Васл. 
Ив. Поповъ, 15-й р. кап. Альберт. Юльев. Бершневицъ, 16-й р. 
кап. Дм. Ал-ѣев. Сковородовъ; старшій врачъ к. сов. Павл. Ал-др. 

Гейеръ, младшіе врачи к. сов. Ксавер. Эдуард. Лопатто, н. с. 
Михл. Дм. Соколовъ, лекарь Никл. Ив. Никольскій, лекарь Никл. 
Ив. Славутинскій, классн. медиц. фельдшеръ к. секр. Ал-ѣй 
Андріан. Микулинъ; дѣлопроизводитель по хоз. части г. с. Петр. 
Васл. Васильевъ; полковой священникъ Михл. Васл. Птицынъ. 

10-й пѣхотный Новоингерманландекій полкъ. 

Командиръ полка полков. Никл. Васл. Парадѣловъ; завѣ¬ 
дующій полк, хозяйствомъ подполк. Никл. Апол. Шестаковъ; пол¬ 
ковой адъютантъ шт.-кап. Никл. Петр. Потаповъ I; полковой каз¬ 
начей подпор. Владм. Сорт. Щербачевъ (и. д.); завѣдующій ору¬ 
жіемъ шт.-кап. Ал-дръ. Іосиф. Колесовъ; начальникъ полк, учеб¬ 
ной команды шт.-кап. Леонд. Іосиф. Шульцъ; завѣд. полк, охотнч. 
командой шт.-кап. Ѳедр. Павл. Наттеръ; командиръ нестроевой 
роты шт.-кап. Дм. Ал-ѣев. Толбузинъ 2; дѣлопроизводитель полков, 
суда шт.-кап. Васл. Петр. Потаповъ 2-й; завѣд. полк, библіотекой 
поруч. Никл. Ѳедр. Фонъ-Германъ. 

1-й баталіонъ : командиръ баталіона подполк. Констн. Никл. 
Матовъ; адъютантъ поруч. Ал-др. Карл. Ригеръ; командиры ротъ— 
1-й кая. Леонард. Феликс. Волянскій, 2-й р. кап. Ал-др. Степп. 
Ефимовъ, 3-й р. кап. Степ. Михл. Жужгинъ, 4-й р. кап. Ксеноф. 
Іосф. Шульцъ; 2-й баталіонъ: командиръ баталіона подполк. Васл. 
Ив. Карѣевъ; адъютантъ поруч. Павл. Никл. Аксаковъ; коман¬ 
диры ротъ—5-й шт.-кап. Михл. Семи. Каменскій, 6-й р. кап. 
Петр. Іонов. Зефировъ, 7-й р. кап. Серг. Ѳом. Родзевичъ, 8-й р. кап. 
Людв.-Іосф. Іосф. Миллеръ; 8-й баталіонъ: командиръ баталіона 
подполк. Никл. Ѳедр. Френевъ; адъютантъ подпор. Ворс. Васл. 
Фонъ-Вернеръ, командиры ротъ—9-й р. кап. Владм. Ал-др. Бого¬ 
родицкій, 10-й р. кап. Владм. Ив. Шмидтъ, 11-й р. кап. Ал-др. 
Виссар. Голишевъ, 12-й р. кап. Михл. Гр.' Петровъ; 4-й бата¬ 
ліонъ: командиръ баталіона подполк. Антн.-Стансл. Діонне. Сви- 
дерскій; адъютантъ шт.-кап. Ал-ѣй Дм. Горбаненко; командиры 
ротъ—13-й шт.-кап. Левъ Ал-ѣев. Толбузинъ 1-й, 14-й р. кап. 
Ив. Ив. Корольковъ, 15-й р. кап. Ал-ѣй Ив. Пирожниковъ, 16-й 
р. кап. Ал-др. Филосф. Сергіевскій; старшій врачъ к. сов. Казим- 
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Граціан. Кносель; младшіе врача к. сов .Ив. Серг. Соколовъ, ле¬ 
карь Владм. Евгн. Газе, лекарь Елисѣй Іосф. Зволинскій, лекарь 
Евг. Владм. Кролюницкій; классный медиц. фельдшеръ к. р. Васл. 
Лавр. Кононовъ; дѣлопроизводитель по хозяй. части тит. с. Никл. 
Іосф. Царевскій; полковой священникъ Дм. Петр. Митеревъ; ка¬ 
пельмейстеръ к. р. Вацл. Ив. Вильямовичъ. 

3-я Артиллерійская бригада. 

(Управленіе на Васильевской ул., д. Брещинскаго). 

Командующій бригадой полк. Илья Петр. Грибунинъ; бри 
годный адъютантъ шт.-кап. Ал-др. Ал-др. Кузьминъ; казначей 
шт.-каіг. Ив. Ив. Красовскій (н. д.); старшій врачъ к. сов. Ив. 
Гр. Чернавкинъ; младшій врачъ к. а. Валер. Серг. Васильевъ; 
ветеринарный врачъ н. с. Владел. Бекон. Сулевскій; класси. медиц. 
фельдшеръ к. секр. Ад-ѣй Степ. Андреевъ. 

1 й дивизіонъ: командиръ дивизіона полк. Ив. Ив. Подваль- 
нюкъ; адъютантъ поруч. Боре. Никл. Никласъ. 2-й дивизіонъ: 
командиръ дивиз. полк, Ал-ѣй Никл. Тарховъ; адъютантъ поруч. 
Боре. Мдхл. Кунъ. 1 батарея : командиръ подполк. Владм. Людв. 
Фонъ-Климанъ, командиры полубатарей —1-й подплк. Никл. Плати. 
Дубровскій, 2-й кац. Никл. Ил. Бакулинъ (онъ-же завѣд. хоз.); 
дѣлопроизводитель подпоруч. Валент. Васл. Назаровъ; 2 батарея : 
командиръ подполк. Ѳедр. Никл. Ганичевъ, командиры нолубата- 
рей—1-й кап.;Оскаръ Васл. Ремеръ, 2-п кап. Ив. Клавд. Ильенко 
(онъ-же завѣд, хоз.); дѣлопроизводитель поруч. Никл. Петр. Анд¬ 
реевъ. 3 батарея : командиръ подполк. Игорь Конет. Телешовъ, 
командиры полубатарей—1-й кап. Ал-др. Петр. Быковъ, 2-й кап. 
Владм. Никл. Аксаковъ (онъ-же завѣд. хоз.); дѣлопроизвод. поруч. 
Никл. Ив. Лихачевъ. 4-я батарея : командиръ подполк. Гр. Аполлн. 
Волнянскій, командиры полубатарей—1-й кап. Михл. Петр. Шаховъ, 
2-й кап. Владм. Ал-др. Великановъ; дѣлопроизвод. подпор. Серг. 
Ив. Картель, б-я батарея: командиръ подполк. Васл. Семи. Ан¬ 
дріевскій, командиры полубатарей—1-й кап. Ал-др. Михл Черняв¬ 
скій (онъ-же завѣд. хоз.), 2-й кап. Никл. Аркад. Евреиновъ; дѣло¬ 
производитель поруч. Павл. Серг. Кадниковъ. 6-я батарея: коман¬ 
диръ подполк. Анатл.Ив. Подрузскій, командиры полубатр.—1-й кап. 
Никл. Адам. Вевернъ, 2-й кап. Никл. Никл. Хрѣнниковъ (онъ-же 
завѣд. хоз.); дѣлопроизводитель подпоруч, Ал-дръ Ал-ѣев. Пирож¬ 
никовъ. 

Летучіе артиллерійскіе парки. 

1-й паркъ : командиръ парка подполк. Васл. Ил. БЪлостоц- 
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кій; старшій офицеръ кап. Евг. Морцл. Стржемескій, завѣд. хоз. 
парка шт.-кап. Адамъ Владел. Данишевскій; врачъ н. е. Ми.\. 
Дм. Полторацкій; дѣлопроизводитель тит. с. Евг. Колет. Колупа- 
евъ. 3-й паркъ: командиръ полк Петр. Виктр. Перловскій, стар¬ 
шій офицеръ кап. Ал-др. Як» Флоренсовъ, младшій офиц. гіоруч. 
Ал-др. Евг. Ковальчевскій; дѣлопроизводитель тит. с. Дм. Никл. 
Васильевъ. 35-й паркъ: командиръ полк. Конот. Никл. Иваненко; 
старшій офицеръ кап. Конст. Ал-др. Савковъ, младшій офиц. 
поруч. Викт. Викт. Винтеръ; дѣлопроизводитель к. секр. Петр. 
Гр. Купцовъ. 36-й паркъ: командиръ полк. Романъ Карл. Бир¬ 
геръ, старшій офицеръ кап. Ив. Ив. Яновскій, младшій офиц. 
поруч. Андр. Ал-др. Кривцовъ; дѣлонроизвод. тит. с. Ив. Як. 
Трочинскій. 

Управленіе Уѣзднаго Воинскаго Начальника. 

(Георгіевская ул. д. Хохловой). 

Уѣздный воинскій начальникъ полк. Млхл. Петр. Алексан¬ 
дровъ; дѣлопроизводитель кап. Илья Ал-др. Рождественскій; за¬ 
вѣдующій пересыльною частью и складами 24 пѣх. запасы, бата¬ 
ліона поруч. Ив. Антн. Пэркъ; комендантъ ст. Калуга Сыз.-Вяз. 
ж. д. шт.-кап. Леонд. Митроф. Новиковъ; наблюдающій за пере- 
возскою войскъ шт.-кап. Ив. Гавр. Рязанцевъ, и. д. комендант¬ 
скаго адъютанта поруч. Конст. Дм. Качкинъ. 

Военный лазаретъ. 

(У Тульской заставы). 

Начальникъ лазарета полк. Михл. Петр. Александровъ; за¬ 
вѣдующій лазаретомъ кап. Васл. Ив. Плюснинъ; старшій врачъ 
к. сов. Петр. Ив. Левочскій; младшій врачъ н. с. Ал-др. Гр. Ду¬ 
бининъ. 

Продовольственный магазинъ. 

(Хлюстпнская ул., въ казен. зданіи). 

Смотритель магазина к. секр. Владел. Стен. Новицкій. 

Комиссія для переосвидѣтельствованія опротестованныхъ 
новобранцевъ. 

(При Губ. Правленіи). 

Предсѣдатель—ген.-м. Леонд. Іосиф. Защукъ; члены: вице- 
губернаторъ, прокуроръ окружнаго суда, врачебный инспекторъ, 
дивизіонный врачъ В. С. Пенчковскій и старшій врач. 10-го пѣх. 
полка К. Г. Кнолль. 
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Учрежденія въ г. Калугѣ. 

Калужское Городское Полицейское Управленіе. 

(Противъ церкви Покрова на рву). 

Полицеймейстеръ с. с. Евг. Ив. Трояновскій; помощникъ 
его н. с. Ив. Ѳедр. Лоренцо; секретарь к. р. Ал-др. Ив. Сухо- 
дровскій; пристава—1-й части тит. с. Никл. Никл. Протасовъ, 
2-й ч. тит. с. Серг. Конст. Строкинъ, 3-й ч. к а. Ал-др. Никл. 
Денисовъ; помощники приставовъ— 1-й части к. р. Павл. Ив. Ме¬ 
щерскій (и. д.), 2-й ч. к. р. Ал-др. Никл. Протасовъ, 3-й ч. н. ч. 
Владел. Владел. Данишевскій (вр. и. д.). 

Околоточные надзиратели: 1-й части 1-го окол. н. ч. Ив. 
Матв. Смирновъ, 2-го окол. к. р. Васл. Васл. Терлецкій, 3-го 
окол., 4-го окол. н. ч. Егоръ Карл. Шенингъ, 2-й ча¬ 

сти 5-го окол. н. ч. Дм. Ив. Безсоновъ, 6-го окол. и. ч. Серг. 
Ив. Миловидовъ, 7-го окол. н. ч. Ал-ѣй Давид. Прошукаловъ, 
8-го окол. к. р. Павл. Петр. Хаменковъ, 3-й части 9-го окол. 
и! ч. Никд. Іосф. Болотовскій, 10-го окол. н. ч. Павл. Петр. Ско- 
бѣевъ, 11-го окол. н. ч. Серг. Серг. Масловскій, 12-го окол. и. ч. 
Влад. Васл. Скосыревъ. 

Почтово-телеграфная контора. 

(Плацъ-парадная площадь). 

Начальникъ почтово-телеграфной конторы к. сов. Арен. Нпкт. 
Зайцевъ; помощникъ его н. с. Никл. Ив. Никольскій; почтово¬ 
телеграфные чиновники: II разр. н. с. Іосф. Евгрф. Алмазовъ, 
III разр. к. а. Михл. Васл. Долговъ, тит. с. Никл. Никл. Щего¬ 
левъ, н. ч. Серг. Конст. Сковородкинъ, IV разр. к. секр. Владм. 
Дм. Мерцаловъ, к. секр. Ал-др. Никт. Комаровъ, н. ч. Ал-ѣй 
Павл. Чемалинъ, V разр. к. а. Никл. Васл. Смиренскій, к. секр. 
Петр. Васл. Мещерскій, в. ч. Ив. Ив. Шамаевъ 7 и. ч. Васл. 
Ал-ѣев. Зябревъ, женщины дочт.-телѳгр. чинов. V разр. Варвара 
Михл. Алмазова, Зинаида Павл. Можайкина, Ал-дра Ал-ѣев. Ско- 
вородкина; надсмотрщикъ тит. с. Ив. Васл. Ваѳильевъ, 

Городская Дума. 

(Зданіе городского управленія). 

Предсѣдатель—городской голова; гласные: Серг. Васл. Астрѣ- 
евъ, Дм. Як. Козловъ, Никл. Васл. Теренинъ, Михл. Никл. Во¬ 
локовъ, Гр. Аѳанс. Масленниковъ, Павл. Ал-др. Гейеръ, Ал-др. 





Учрежденія въ г. Калугѣ. 


ТО 

Павл. Костроминъ, Гавр. Льв. Потаповъ, Гр. Ал-др. Разумов¬ 
скій, Гр. Ив. Сергѣевъ, Никл. Гр. Алтынниковъ, Андр. Евд. 
Волковъ, Козм. Аванс. Чешихинъ, Дм. Петр. Ерохинъ, Дм. Васл. 
Грудаковъ, Владм. Петр. Ерохинъ, Ив. Аванс. Мѣшковъ, Васл. 
Ив. Устряловъ, Никт. Моис. Егоровъ, Петр. Ил. Изотовъ, Конст. 
Петр. Фалѣевъ, Серг. Никл. Киселевъ, Ив. Мих. Дербеневъ, 
Владм. Серг. Капыринъ, Серг. Никл. Астрѣевъ, Васл. Ив. Агу- 
ровъ, Михл. Ал-др. Кулешовъ, Аркд. Аркд. Меньшовъ, Ним. 
Ѳедр. Грибановъ, Михл. Семи. Савиновъ, Серг. Аванс. Горбу¬ 
новъ, Владм. Ал-др. Ченцовъ, Михл. Васл. Преображенскій, Серг. 
Ефрм. Ліонъ, Егоръ Ал-ѣѳв. Масленниковъ; съ правами гласныхъ: 
Валер. Васл. Архангельскій, Нпкандр. Ал-др. Лебедянцевъ, де¬ 
путатъ отъ духов, вѣдомства ярот. Дм. Ѳедр. Соколовъ; секре¬ 
тарь с. с. Павл. Ив. Никольскій. 

Городская Управа. 

(Въ зданіи обществ, управленія). 

Городской голова пот. поч. гр. Серг. Никл. Блистановъ; 
члены управы: куп. Серг. Васл. Астрѣевъ (онъ же заступ, мѣсто 
город, головы), тит. с. Валр. Васл. Архангельскій, куп. Дм. Петр. 
Ерохинъ; секретарь с. с. Викт. Гр. Прозоровскій. 

Купеческій староста куп. Аидр. Евдок. Волковъ. 

Городская оцѣночно-раскладочная комиссія. 

(При городской управѣ). 

Предсѣдатель куп. Ѳедр. Васл. Башковъ; члены Никл. Тимф. 

Розановъ и Конст. Ив. Яловицынъ-Коробковъ. 

Мѣщанская Управа. 

(Въ зданіи обществ, управленія). 

Мѣщанскій староста Ал-др. Артм. Ивановъ, члены: Васл. 

Масленниковъ и Иванъ Пѣтушковъ. 


Дворянская опека. 

(Богоявленскяя ул., д. уѣэдн. земства). 

«* 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства, члены к. р. 
Владмр. Дмтр. Дурново и дворян. Аркд. Петр. Рахмановъ; пись¬ 
моводитель тит. с. Ил. Васл. Хоботовъ. 


Городовой Сиротскій Судъ. 

<Въ зданіи городскаго управленія). 

Предсѣдатель куп. Никт. Моис. Егоровъ, члены— куп. Ал-ѣй 

• ю 
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Петр. Олимліевъ и мѣщ. Павл. Ал-др. Соколовъ; секретарь к. а. 
Ив. Петр. Ждановъ. 

Городское раскладочное Присутствіе. 

(При Казенной палатѣ). 

Предсѣдатель податной инспекторъ хА. Н. Скуридинъ, члены: 
Гр. Ив. Сергѣевъ, Егор. Ал-ѣев. Масленниковъ, Васл. Ал-ѣев. 

Масленниковъ, Ал-др. Павл. Костроминъ, Ѳедр. Васл. Вашковъ 
и Петр. Ив. Морозовъ; замѣстители Михл. Степ. Раковъ, Ал-дръ 
Викул. Сидѣльниковъ и Серг. Никл. Киселевъ. 

Городское по квартирному налогу Присутствіе. 

/При казенной палатѣ). 

Предсѣдатель —податной инспекторъ; члены куп. Никт. Моне. 
Егоровъ, Серг. Никл. Киселевъ, Михл. Ал-др. Кулешовъ, Дм. 
Петр. Ерохинъ и Серг. Ефрм. Ліонъ. 

Николаевская гимназія. 

(Уголъ Никитской и Никольской ул.). 

Директоръ д. с. с. Никл. Васл. Панкратовъ; инспекторъ с. 
с. Ал-др. Ив. Успенскій; законоучитель ирот. Михл. Іоан. Нечаевъ; 
преподаватели: русскаго языка и словесности заслуж. препод. с. с. 
Ив. Данл. Четыркинъ, с. с. Серг. Констн. Благовѣщенскій, древ¬ 
нихъ языковъ— с. с. Ѳедр. Матв. ШтиФтаръ (онъ-же исп. об. вос- 
питат.панеіона), с. с. Вячсл. Павл. Миролюбовъ, с. с. Март. Степ. 
Боле, математики—о. с. Ив. Семи. Сосницкій, с. с. Дм. Ив. Лю¬ 
бимовъ, исторіи и географіи —с. с. Петр. Ал-ѣев. Трейтеръ, фи¬ 
зики, естествознанія и географіи —к. сѳкр. Ѳедр. Мефод. Шахма- 
гоновъ, нѣмецкаго языка с. с. Ѳедр. Ив. Францисци, француз, 
языка—н. с. Стейн. Адам. Глинскій (онъ-же исп. об. воспитат. 
пансіона), рисованія и чистописанія— к. сов. Петр. Андр. Ѳедоровъ; 
помощники классныхъ наставниковъ —н. с. Никл. Ал-ѣев. Алек¬ 
сѣевъ, к. а. Васл. Васл. Покровскій, Гр. Ѳѳдос. Кривченко; врачъ 
к. сов. Никл. Виктр. Образцовъ; учитель гимнастики поруч. Павл. 
Никл. Аксаковъ. 

Реальное училище. 

(Воскресенскій пер., соб. домъ). 

Почетный попечитель д. с. с. Никл. Серг. Кашкинъ; директоръ 
д. с. с. Петр. Ѳедр. Никульцёвъ; исп. об. инспектора с. с. Михл. 
Серг. Адх шіге льскій, законоучители—прот. Дм. Ал-ѣев. ]Цекра~^ 
СОВДь Д свящ. Владм. Ефм. Звѣревъ; преподаватели русскаго язы- 
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ка с. с. Дм. Никл. Заксъ и Андр. Михл. Обыденный, нѣмецкаго 
с. с. Робертъ Леополд. Крюгеръ, с. с. Ѳедр. Матв. ШтиФтаръ, 
франц. языка Іосф. Фердыд. Вяртъ *. математики н. с. Петр. Ив. 
Постниковъ, физики и ѳстест. исторіи с. с. Прок. Васл. Отро¬ 
ковъ, исторіи и географіи с. с. Васл. Петр. Куклинъ, к. сов. Митрф. 
Сѳмн. Четыркинъ, рисованія с. с. Ив. Михл. Дербеневъ, рисова¬ 
нія и чистописанія Петр. Ил. ^шввъ, к. а. Савл. Як. Каштолевъ^ 
гимнастики кап. Евг. Марц. Стржемескій, шт.-капГНикл. Ив. 
Миловидовъ, пѣнія Петр. Семи. Семе новъ, музыки к. р. Вацл. 
Ив. Вильямовичъ, врачъ с. с. Никл. Ѳедр* Щегловъ; помощники 
классы, наставниковъ— к. а. йродн. Як. Яшуковъ и Як. Ив. Добрин- 
скій; письмоводитель Никл. Никл. Полянскій (и. д.). 

Женская Гимназія. 

(Масленниковская ул.. собств. домъ). 

Предсѣдатель педагогическаго совѣта, директоръ Николаев¬ 
ской гимназіи Никл. Вас. Панкратовъ; начальница гимназіи Елизав. 
Аполлн. Сытина; законоучители—прот. Ѳедр. Петр. Богословскій 
и прот. Іоан. Ал-ѣев. Остроглазовъ; преподаватели: Серг. Кояст. 

Благовѣщенскій, Митрф. Семи. Четыркинъ, Гавр. Тиме. Савель¬ 
евъ, Ив! Семи. Сосницкій, Конст. Дм. Леонтьевъ, Петр. Ал-ѣев. 
Трейтеръ, Ѳедр. Меѳод. Шахмагоновъ, Петр. Павл. Добромыс¬ 
ловъ, Стѳпн. Адам. Глинскій, Ѳедр. Ив. Францисци, Март. Степ. 
Боле, Петр. Андр. Ѳедоровъ; преподавательницы: Ал-дра Серг. 

# Архангельская, Анастс. Трофм. Флерова, Евдокія Ѳедр. Семено¬ 
ва, Елизав. Ив. Вишнякова, Марія Юліев. Маркевичъ, Марія 
Агафнг. Симонова, Варвара Евгрф. Толстикова, Ал-дра Васл. 
Захарьина-Унковская, Софія Ал-др. Невская, Варв. Ѳедр. Хомя¬ 
кова, Марія Михл. Знаменская; надзирательницы: Екатр. Ив. Ку- 
колевская, Сераф. Аѳанс. Розанова, Елена Ив. Лихачева, Екатер. 
Евгѳн. Дельвигъ, Надежда Валер. Поливанова, Екатер. Васл. 
Эллена и Анна Ал-др. Попова. 

Частная женская гимназія г-жи Садовой. 

(Московская ул., д. Саловой). 

Почетный попечитель гимназіи, въ званіи камергера, д. с. с. 
А. А. Офросимовъ; попечительница супрута д. с. с. Лидія Пав¬ 
ловна ОФросимова; предсѣдатель попечительнаго совѣта С. Н. 
Блистановъ; предсѣдатель педагогическаго совѣта с. с. Ив. Данл. 
Четыркинъ; начальница гимназіи дочь дворянина А. А. Салова; 
законоучители—прот. I. В. Извѣковъ и евящ. I. Д. Зарѣцкій, 
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преподаватели—русскаго языка и словесности н. с. Г. Т. Савель¬ 
евъ, математики с. с. И. С. Сосницкій, математики и физики 
инж.-техн. Л. С. Вержховскій, естеств. исторіи и географіи П. А. 
Трейтеръ, французскаго языка 1. Ф. Вяртъ, русскаго языка и 
ариѳметики М. А. Захарьина, географіи и естеств. исторіи Е. Ѳ. 
Семенова; классныя надзирательницы: О. В. Билибина, Н. Н. Лю¬ 
бинская, Л. Г. Виноградова; учит —ца рукодѣлія И. Н. Кульки- 
на, учитель рисованія И. А. Ѳедоровъ, учит —ца пѣнія А. В. 
Захарьина-Унковская и музыки—М. П. Виноградова. 

Городское трехклассное бр. Малютиныхъ училище. 

(Близъ ц. Одигитрія, д. город, общества). 

Почетный смотритель с. с. Виктр. Гр. Прозоровскій; началь¬ 
никъ училища, учитель-инспекторъ н. с. Ал-др. Ив. Ивановъ; 
законоучитель свящ. Іоан. Іоан. Сперанскій; учители—н. с. Гавр. 
Артем. Гагаринъ итит. с. Ал-др. Михл. Бѣловъ. 

2-е городское трехклассное училище. 

(Воскресенская ул., д. Воскресенской церкви). 

Почетный смотритель тит. с. Валер. Васл. Архангельскій; 
учитель-инспекторъ н. с. Павл. Ая-ѣев. Рождественскій; законо¬ 
учитель свящ. Ал-др. Ѳедр. Орловъ; учители к. а. Ив. Ив. Иван¬ 
цовъ и к. секр. Ал-др. Петр. Маргоринъ. 

Техническое желѣзнодорожное училище. 

(Черновскій пер., соб. домъ). 

Попечитель училища—начальникъ С.-В. ж. д. Констн. Як. 
Якубовскій; начальникъ училища с. с. Михл. Васл. Преображен¬ 
скій; инспекторъ к. а. Леонт. Стансл. Вержховскій; законоучи¬ 
тель свящ. Іоан. Аванс. Протопоповъ; преподаватели: инж.-техн. 
Гр. Ив. Александровъ, с. с. Ив. Михл. Дербеневъ, к. секр. 
Ал-др. Лавр. Соколовъ, инж.-элѳктр. Ал-др. Петр. Узденниковъ; 
завѣдующій мастерскими инж.-мѳхан, Ал-дръ Никл. Абрамовъ, 
домощн. завѣд. мастер, техникъ Ал-др. Никл. Доссе; врачъ с. с. 
Владм. Ив. Земблиновъ; надзиратель отст. подпоруч. Хрисанф. 
Ив. Иссинскій. 

Женское учебное заведеніе и пансіонъ 0. В. Хренниковой. 

(Новорѣжская ул., д. Епархіальнаго вѣдомства,). 

Начальница Ольга Владм. Хренникова; законоучитель свящ. 
Ал-ѣй Ив. Казанскій; преподавательницы русскаго языка, ариѳ¬ 
метики, географіи, чистописанія и рукодѣлія Елиз. Никл. Деми- 
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дова и Марія Ал-др. Виноградова, француз, и нѣмецк. яз. О. В. 
Хрѣнникова, франц. подд. Лукьян. Андр. Мондаминъ и герман. 
подд. Эльза Целенъ, музыки—Екатер. Евгѳн. Дельвигъ. 

Дворянскій пансіонъ-пріютъ. 

(Благовѣщенская ул.). 

Инспекторъ пріюта с. с. Сѳрг. Ал-др. Гейеръ; воспитатели 
Іосиф. Ив. Знаменскій и Гавр. Тимѳ. Савельевъ; врачъ Никл. 
Аѳанс. ПарФІановичъ; экономъ Никл. Ал-др. Ерандаевъ. 

Земскій Сиротскій Домъ. 

(Сошественская ул.). 

Смотритель Сѳрг. Ал-др. Вознесенскій; надзиратель Сѳрг. 
Басил. Крыловъ; учительница Марія Ив. Гу скина. 

Подготовительная школа А. И. Шалаевой. 

(У каменнаго моста, д. Подчищаевой). 
Содержательница школы Ал-дра Ив. Шалаева; законоучи¬ 
тель свящ. Ал-ѣй Ив. Рождественскій; преподавательницы; Е. А. 
Днѣпровская, Н. С. Жужгина; французскаго языка г-жа Гиде, 
нѣмецкаго Ек. Пеепъ, рисованія и танцевъ М. II. Вознесенская, 
пѣнія А. В. Унковская. 

Двухшсное желѣзнодорожное училище. 

(При ст. Калуга С.-В. ж. д.). 

Почетный блюститель инж.-технл. Сѳрг. Гр. Саввинъ; завѣ¬ 
дующій училищемъ Семи. Макр. Пшенай; законоучитель свящ. 
В. А. Гурко; учители Евг. Евф. Софроновъ, Евг. Фшш. Войце- 
ховскій, М. Е. Филипповъ, П. Е. Филипповъ, учительницы Е. И. 
Батаева и Н. С. Долецкая; врачъ Н. А. Храниловъ. 

Городскія приходскія начальныя училища. 

I- е мужское приходское училище . 

(У Георгія за верхомъ, д. Гончарова). 

Попечитель Конст. Петр. Фалѣевъ; законоучитель Митрф. 
Акинд. Ненарокомовъ; учитель Ал-ѣй Демьян. Бурмистровъ; учи¬ 
тельница Вѣра Виктр. Всесвятская. 

II- е мужское приходское училище . 

(Д. городского управленія). 

Попечитель с. с. Ив. Михл. Дербеневъ; законоуч. свящ. 
Валр. Михл. Смирновъ; учитель Ал-др. Ал-др. Дмитріевъ; 1 учи- 
_ тельницы Евг. Ал-др. Вусовичъ и Ал-дра Павл. Рождественская. 
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III- е мужское приходское училище. 

(Покровскій пер., д. Власова). 

Попечитель докторъ медид. Васл. Ив. Устряловъ; законоуч. 
свящ. Николай Павловскій; учитель Никл. Никл. Піуновскій; учи¬ 
тельница Юлія Михл. Гусева. 

IV- е мужское приходское училище. 

(Одигнгріевская ул., соб. домъ). 

Попечитель тит. с. Никл. Никл. Яновскій; законоучитель 
свящ. Никл. Петр. Любимовъ; учитель Павл. Як. Ильюшинъ; 
учительницы Наталья Петр. Соколова и Ольга Ѳедр. Виногра¬ 
дова; помощница учителя Надежда Никл. Соловьева. 

Ѵ-е мужское приходское училище. 

(Широкая ул., соб. домъ). 

Попечитель докт. медид. Васл. Ив. Устряловъ; законоучи¬ 
тель свящ. Сѳрг. Михл. Миловановъ; учитель Боре. Семи.. Лагу¬ 
тинъ; учительница Клавдія Ив. Орлова. 

У 1-е мужское приходское училище. 

(Московская ул., д. Рахмановой). 

Попечитель куп. Серг. Васл. Астрѣевъ; законоуч. свящ. 
Михл. Васл. Цвѣтковъ; учитель Ал-др. Аидр. Воиновъ; учитель¬ 
ница Вѣра Григр. Воинова; помощница Марія Піуновская. 

УІІ-е мужское приходское училище. 
('Спасо-Жаровская ул., д. Лебедева). 

Попечитель с. с. Васл. Ив. Ассоновъ; законоучитель свящ. 
Никл. Ал-ѣев. Лужецкій; учители Гавр. Васл. Зиновьевъ и Ал-ѣй 
Альбинъ. 

І-е женское приходское училище. 

(Георгіевская ул., д. Бѣляевой). 

Попечительница Зинаида Серг. Некрашъ; законоуч. свящ. А. 
Рождественскій; учительницы Над. Макс. Бѣляева и Екат. Ал-ѣев. 

Тихомирова. 

ІІ-е женское приходское училище. 

(Николо-Казинская ул., город, домъ). 

Попечительница Марія Ал-др. Дубенская; законоуч. свящ. 
Ѳѳдр. Дмтр. Соколовъ; учительницы Анна Ал-ѣев. Александров¬ 
ская и Близ. Никл. Клюйкова. 
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III-е о/сенское приходское училище. 

(У Московскихъ воротъ, д. Астрѣевой). 

Попечительница Вѣра Ив. Волокова; законоуч. свящ. Дмтр, 
Ал-ѣев. Остроглазовъ; учительницы Павла Ив. Лебедева, Над. 
Дм. Тутолмина и Натл. Ал-ѣев. Добрицкая. 

ІѴ-е оісепское начальное училище . 

(У Мяснаго ряда, д. Аршиновой). 

Попечительница Марія Аким. Теренина; законоуч. свящ. 
Михаилъ Угорскій; учительницы Елиз. Никл. Мягкова и Марія Ив 

Попова. 


И-е женское начальное училище. 

('Кольцовскій пер., д. Джунковской). 

Попечительница Марія Ив. Разумовская; законоуч. свящ. 
Ал-ѣй Ал-ѣев. Макаровъ; учит -цы Варвара Серг. Рокова и Ма¬ 
рія Петр. Хлудова. 

Церковно-приходскія школы и школы грамоты. 

Космодаміанская мужская двухклассная школа. 

(При церкви свв. Космы и Даміана). 

Попечитель В. В. Архангельскій; законоучитель свящ. Ни¬ 
колай Смирновъ; учители Ив. Крестимъ, Ив. Пятницкій и Никл. 
Архангельскій. 

Космодаміанская женская двухлассная школа. 

(При той-же церкви). 

Законоучитель свящ. Николай Смирновъ; учительницы Лидія 
Ушацкая, Софья Клюйкова и Юлія Измайлова. 

Васильевская оюенская одноклассная школа. 

(Дворянская ул. д. Козлова). 

Попечитель с. с. Виктр. Гр. Прозоровскій; законоучитель 
свящ. Никаноръ Чистяковъ; учительницы Апполинарія Успенская 
и Надежда Протасова. 

Іеоргіевская женская одноклассная школа. 

('При церкви св. Георгія). 

Попечительница вдова д. с. с. Софья Ив. Унковская; зако¬ 
ноучитель діакн. Митрофанъ Ненарокомовъ; учительница Екате¬ 
рина Поливанова. 
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Предтеченекая смѣшанная одноклассная школа. 

(При церкви Іоанна Предтечи). 

Попечитель куп. А. А. Чешихинъ; законоучитель діаконъ Па¬ 
велъ Никольскій; учительницы Анна Глаголева и Анастасія Не- 

тужилина. 

Рождественская смѣшанная 1 — кл. школа. 

(Противъ церкви, д. Силаева). 

Попечитель.; законоучитель свящ. Сергій Мило¬ 

вановъ; учительницы Евлампія Орлова и Марія Песоченская. 

Спасская смѣшанная 1 — кл. школа. 

(При церкви). 

Попечитель дворян. Михл. Ив. Барсуковъ; законоучитель 
свящ. Василій Поповъ: учительницы Марія Рожкова и Марія 
Соколова. 

Успенская смѣшанная 1 — кл. школа . 

(При церкви). 

Попечитель д. с. с. В. А. Сытинъ; законоучитель свящ. 
Іоаннъ Виноградовъ; учительница Вѣра Соковичъ. 

Крестовская мужская 1 — кл. школа. 

(При Крестовскомъ монастырѣ). 

Попечитель куд. Василій Типикинъ; законоучитель свящ. 
Димитрій Остроглазовъ; учитель Большаковъ. 

Лаврентьевская мужская 1 — кл. школа. 

(При Лаврентьевскомъ монастырѣ). 

Попечитель куд. Михл. Шаровъ; законоучитель.; 

учитель Иванъ Тихомировъ. 

Лодзавальская женская 1 — кл, школа. 

(Въ ГІодзавальѣ, д. Смирновой). 

Попечитель с. с. В. Гр. Прозоровскій; законоучитель.; 

учительница Екатерина Смирнова. 

Рождественская школа грамоты. 

(Широкая ул. д. Соколова). 

Законоучитель свящ. Сергѣй Миловановъ; учительница II. 

Топорская. 

Образцовая школа. 

(При семинаріи). 

Законоучитель свящ. Конст. Іоан. Софійскій; учитель Ив. 

Чинновъ. 
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Образцовая школа. 

(При епарх. жен. училищѣ). 

Законоучитель свящ. Валер. Михл. Смирновъ; учительница 
Татіана Георгіевская. 

Воскресная мужская школа. 

(Въ зданіи техническаго училища). 

Законоучитель свящ. Николай Павловскій; учители Влади¬ 
міръ Остроумовъ и Сергѣй Чистоклѣтовъ. 

Воскресная женская школа. 

(Въ зданіи 1-го город. 3-хъ клас. училища). 

Законоучители свящ.г Владм.Гурко, Василій Поповъ, Георгій 
Бѣляевъ и Михаилъ Угорскій; учительницы: Варвара Никольская, 
Варвара Лебедева, Ксенія и Людмила Грязновы, Ал-дра Влади- 
мірова, Екатерина Синицкая, Лидія Ростиславова, Варвара Шир¬ 
шова, Анна Огарева, Глафира Гнидкина и Клавдія Масляева. 

Благотворительныя общества и учрежде¬ 
нія ихъ. 

Калужское Управленіе Россійскаго Общества „Краснаго Креста сс - 

Прѳдсѣдатель— тайн. с. Никл. Сем. Яновскій; товарищъ пред¬ 
сѣдателя, въ званіи камергера, д. с. с. Ал-др. Ал-др. ОФроси- 
мовъ; члены: княгиня Марія Матв. Вяземская, д. с. с. Цезарь 
Іосф. Вояковекій, с. с. Никндр. Ал-др. Лебядянцевъ (казначей); 
доктора медицины Ив. Ив. Дубенскій и Васл. Ал-ѣев. Красин- 
цевъ; дѣлопроизводитель к. сѳкр. Аркд. Ал-ѣев. Монастыревъ. 

Община сестеръ милосердія „Краснаго Креста". 

Попечительница княгиня Марія Матв. Вяземская; помощни¬ 
ца попечительницы супруга генер.-лѳйт. Варвара Дм. Аспѳлундъ; 
члены попечительства: въ званіи камергера д. с. с. Ал-др. Ал-др. 
ОФросимовъ, с. с. Никндр. Ал-др. Лебедянцевъ, доктора медиц. 
Вас, Ал-ѣев. Краеинцевъ и Ив. Ив. Дубенскій: старшая сестра 
Марія Вас. Яковлева; дѣлопроизводитель Аркд. Ал-ѣев. Мона¬ 
стыревъ. 

Главный врачъ общины—докторъ медиц. Вас. Ал-ѣев. Кра- 
синцевъ; врачи консультанты: Никл. Аѳанс. ПарФіановичъ,Михл. 
Вас. Свѣчниковъ и Ал-др. Андр. Прокофьевъ; законоучитель 
общины свящ. Іоаннъ Дм. Зарѣцкій. 


и 
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Окружное Правленіе Императорскаго Россійскаго Общества 
Спасанія на Водахъ. 

(Домъ дворяпства). 

Предсѣдатель— тайн. с. Никл. Сем. Яновскій, товарищъ пред¬ 
сѣдателя, въ званіи камергера, Ал-др. Ал-др. ОФросимовъ; пле¬ 
ны: княгиня Марія Матв. Вяземская, тайн. с. Никл. Стейн. Лип- 
кинъ, с. с. Нпкндр. Ал-др. Лебедянцѳвъ (казначей), Ал-дръ Влдм. 
Толстой, Вас. Ал-ѣев. Красинцевъ; секретарь к. секр. Аркд. 
Ал-ѣев. Монастыревъ. 

Отдѣлъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества. 

(Канцелярія прп архіерейскомъ домѣ). 

Предсѣдатель—преосвященный Веніаминъ, епископъ Калуж¬ 
скій и Боровскій; товарищъ предсѣдателя, въ званіи камергера, 
А. А. ОФросимовъ; члены совѣта: тайн. с. Н. С. Яновскій, д. с. с. 
А. П. Булгаковъ, архимандритъ Александръ, прот. А. М. Колы- 
белинъ, Е. И. Трояновскій, Н. В. Теренинъ, Ф. II. Власовъ, 
Н. Э. МантейФель (казначей); дѣлопроизводитель г. с. Ал-др. 
Дмтр. Лебедевъ. 

Губернскій Отдѣлъ Попечительства Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ. 

Предсѣдатель совѣта, въ званіи камергера, А. А. ОФросимовъ; 
товарищъ предсѣдателя Н. Н. Яновскій; члены совѣта: Веніаминъ 
епископъ Калужскій и Боровскій, В. И. Агуровъ, М. П. Алек¬ 
сандровъ, С. Н. Блистановъ, П. С. Богдановъ, кн. М. М. Вя¬ 
земская, княж. О. С. Горчакова, княж. Ю. С. Горчакова, В. С. 
Грузѳвичъ-Нечай, В. А. Грузевичъ-Нечай, П. П. Добрынинъ, 
И. И. Дубенскій, А. Я. Капырина, В. С. Капыринъ, М. А. Каря¬ 
кинъ, К. Н. Ламакинъ, С. Ё. Ліонъ, П. Ю. Лашкаревъ, А. В. 
Митрофановъ, Г. А. Новицкій, Л. Іі. Офросимова, Н. В. Пан¬ 
кратовъ, Д. И. Ртищевъ, М. А. Савицкая, Б. А. Савицкій, М. А. 
Томкѳвичъ, Ф. Ю. Томкевичъ, Н. Д. ТроФименко, М. Б. Троя¬ 
новская, Е. И. Трояновскій, В. А. Садовъ, А. Т. Флерова, В. А. 
Шумовскій, И. А. Щепетова, В. А. Щепетовъ, казначей М. Н. 
Волоковъ, секретарь В. А. Грузевичъ-Нечай. 

Школа для приходящихъ глухонѣмыхъ мальчиковъ (въ г. Калугѣ). 

Завѣдующій школою Ф. Ф. Филипповъ, помощница завѣду¬ 
ющаго А. И. Брагина. 
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Пріютъ для глухонѣмыхъ дѣвицъ. 

(Въ медынскомъ уѣздѣ при женской общинѣ во имя Божіей Матери 
„Всѣхъ скорбящихъ радости"). 

Завѣдующая пріютомъ Е. И. Брагина. 

Общество земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ. 

(У Тульской заставы^. 

Предсѣдатель правленія Г. А. Разумовскій; члены: Н. С. 
Пашкинъ, П. Ю. Лашкаревъ, А. А. Гурко, П. А. Гейеръ, С. Н. 
Блистановъ; члены ревизіонной комиссіи: М. В. Преображенскій, 
Ѳ. В. Вашковъ и Н. Н. Эсауловъ. 

Попечитель пріюта: А. Л. Гурко; директоръ пріюта П. П. 
Морозовъ; врачъ В. И. Устряловъ; законоучитель свящ. С. М. 
Миловановъ; учительница М. А. Горбатова, учитель-садоводъ Н. 
Д. Сахаровъ. 

Попечительное Общество о работномъ домѣ. 

(1 ч. 2 ок. зданіе работнаго дома). 

Почетные пожизненные члены: князь Н. Д. Голицынъ, прот. 
Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ (Крояштадскій). 

Предсѣдатель правленія, въ званіи камергера, А. А. ОорОси¬ 
повъ, товарищъ предсѣдателя А, В. Митрофановъ; члены: С. Н. 

Блистановъ, А. П. Булгаковъ, Н. Э. МантейФель, К. П. Скопинъ, 
Е. И. Трояновскій; казначей А. Е. Волковъ; секретарь... 

Отдѣлъ Россійскаго Общества покровительства животнымъ. 

(Каицел. на Коровинской ул. 5 д. Неклюдова). 

Предсѣдатель Генрихъ Март. Гоппе (и. д.); члены правленія: 
И. В. Миловановъ, Е. К. Колупаевъ, и завѣдующій дѣлами от¬ 
дѣла Дмтр. Михл. Неклюдовъ. 

Комитетъ по исполненію завѣщанія подпоруч. С. А.Гурьева. 

(Канцелярія въ д. дворянства). 

Предсѣдатель—губернаторъ; члены: вице-губернаторъ, гу¬ 
бернскій и уѣздный предводители дворянства, предсѣдатели гу¬ 
бернской и уѣздной земскихъ управъ, директоръ народныхъ учи¬ 
лищъ, земскій начальникъ 2 уч. Калужскаго у., губернскій инже¬ 
неръ, калужскій уѣздный исправникъ и управляющій Гурьевскою 
сельско-хозяйственною школою А. И. Плохинскій; дѣлопроизводи¬ 
тель Комитета Никл. Владм. Шумовскій. 
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Комитетъ Пестриковскаго Убѣжища. 

(Убѣжище на Воскресенской ул., собств. домъѴ 

Предсѣдатель въ званіи камергера А. А. Офросимовъ; чле¬ 
ны: губернскій предводитель дворянства, предсѣдатель окружнаго 
суда, прѳдсѣдатемь губерн. земской управы, директоръ реальнаго 
училища, начальникъ техническаго желѣзнодорожнаго училища; 
казначей и дѣлопроизвод. И. В. Станкевичъ. 

Общество попеченія о начальномъ народномъ образованіи въ 
Калужской губерніи. 

Предсѣдатель правленія д. с. с. Ал-др. Петр. Булгаковъ; члены 
правленія; Валер. Васл. Архангельскій, Ал-др. Пав. Бартъ (сек¬ 
ретарь), Никл. Демид. Болдыревъ, Ал-др. Марты. Вусовичъ, Владм. 
Владм. Дурасовъ, Никл, Серг. Кашнинъ, Ив. Никл. Мурзинъ, 
Ал-др. Аркд. Племянниковъ, Ал-др. Ив. Пульхеровъ, гр. Илья 
Львов. Толстой, Никл. Давыд. Трофименко; непремѣнные члены 
правленія: представитель отъ учебнаго вѣдомства Никл. Арсен: 
Дешевой и представитель отъ духов, вѣд. прот. Никл. Ал-ѣев. 
Преображенскій. 

Члены ревизіонной комиссіи: Никл. Вас. Писаревъ, Дм. Сем. 
Соколовъ и Дм. Вас. Смирновъ. 

Общество пособія нуждающимся учащимся въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ. 

(Въ домѣ дворянства). 

Предсѣдатель правленія тн. с. Н. С. Яновскій; товарищъ предсѣ¬ 
дателя Н. А. ПарФІановичъ; казначей А. И. Кологривовъ; члены 
по выбору: М. Ю. Пашковскій, Н. С. Кашкинъ, Г. А. Разумов¬ 
скій и Н. В. Панкратовъ. Всѣхъ членовъ общества 109, изъ нихъ 
10 почетныхъ, 55 дѣйствительныхъ и 44 члеяовъ-еоревноватѳлей. 

Общество взаимопомощи учащихъ и учившихъ въ низшихъ учеб¬ 
ныхъ заведеніяхъ. 

(Воскресенскій пер. д. Трофименко). 

Предсѣдатель правленія ...; товарищъ предсѣ¬ 

дателя Ал-др. Павл. Бартъ; члены правленія: Ал-др. Аркд. Пле¬ 
мянниковъ (казначей), Семи. Макр. Пшенай, Владм. Вас. Остро¬ 
умовъ, Ал-др. Вернер. Полонскій; членъ-секретарь Владм. 
Владм. Дурасовъ; членъ отъ дирекціи народ, учил. Никл. Ив. 
Павлиновъ. 
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Попечительство о бѣдныхъ и безпріютныхъ дѣтяхъ г. Калуги 
и его учрежденія. 

(Дворянская ул., Малютинскій пріютъ). 

Предсѣдатель правленія Ивн. Ивн. Дубенскій; товарищъ 
предсѣдателя Елизавета Ал-др. Гончарова; члены: Марія Ал-др. 
Дубенская, Ольга Иван. Сытина, Зинаида Серг. Драгошанъ, 3. О. 
Некрашъ, Владм. Ал-ѣев. Щепетовъ, Васл. Ивн. Ассоновъ, свящ. 
Дмтр. Ал-ѣев. Некрасовъ, казначей свящ. Васл. Васл. Соловьевъ; 
дѣлопроизводитель Михл. Васл. Преображенскій. 

Всѣхъ членовъ попечительства 124. 

Рождественскія Ясли. Попечительница М. П. Панютина. 
предсѣдатель комиссіи свящ. С. М. Миловановъ; члены свящ. 
Іоан. Дмтр. Зарѣцкій, Марія Ал-др. Дубенская, Ал-дра Ивн. Ша¬ 
лаева, Михл. Егор. Волковъ, Ивн. Гавр. Алексѣевъ и В. А. 
Зябловъ. 

Коровинскія Ясли. Попечительница Ал-дра Ал-др. Гурко; 
предсѣдатель комиссіи свящ. Іоан. Іоан. Сперанскій, члены: свящ. 
Іоан. Іоан. Виноградовъ, Наталья Ал-ѣев. Лашкарева, Ольга Ивн. 
Сытина, Григр. Петр. Ильинскій, Ал-ѣй Арснт. Рудаковъ и о. 
Макаровъ. 

Ревизіонная комиссія: Павл. Ивн. Никольскій, Ивн. Петр. 

Балабановъ и свящ. Ив. Вас. Извѣковъ. 

Общество помощи бѣднымъ. 

(Домъ дворянства). 

Почетный предсѣдатель—преосвященный Веніаминъ, епис¬ 
копъ Калужскій и Боровскій; предсѣдательница - супруга д. с. с. 
Лидія Павловна ОФросимова; почетные члены общества: княжна 
О. С. Горчакова, д. с. с. Ал-др. Гр. Булыгинъ, куп. Феокт. Павл. 
Власовъ; члены совѣта: Варвара Ал-др. Нейдгартъ, Марія Болесл. 
Трояновская, княгиня Марія Матв. Вяземская, Ивн. Ивн. Дубен¬ 
скій, Евг. Ивн. Трояновскій, Никл. Васл. Теренинъ, прот. Ал-ѣй 
Михл. Колыбелинъ; казначей Михл. Никл. Волоковъ; секретарь 
Аркд. Ал-ѣев. Монастыревъ, 

Всего членовъ дѣйствительныхъ 58 и членовъ соревновате¬ 
лей 10. 

Попечительный совѣтъ богадѣльни братьевъ Малютиныхъ. 

(Дворянская ул., соб. домъ). 

Предсѣдатель совѣта Андр. Аѳан. Чешихинъ; члены Дмтр. 
Вас. Грудаковъ и Ал-др. Павл. Костроминъ; смотритель бога¬ 
дѣльни Степи. Игнт. Игнатьевъ. 
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Пятницкая богадѣльня купеческаго общества. 

(У Пятницкаго кладбища). 

Завѣдующій богадѣльнею куп. староста А. Е. Волковъ. Въ 
богадѣльнѣ призрѣваются до 100 челов. престарѣлыхъ обоего пола. 

Хлюстинскія богоугодныя заведенія. 

(Хлюстияская улД 

Старшій врачъ с. е. Ивн. Ивн. Дубенскій; ординаторы: 
к. сов. Васл. Ал-ѣевъ Красинцевъ, с. с. Никл. Ѳедр. Щегловъ, 
женщина врачъ Марія Ал-ѣев. Панфиловичъ, прозекторъ Елиза¬ 
вета Никл. Генеропитомцева, к. а. Анатл. Эпинт. Лучшевъ, н. с. 
Михл. Мих. Селивановъ, лѣкарь Веніам. Навл. Богословскій, 
лѣкарь Ал-ѣй йв. Орловъ, Никл. Никл. Шрейдеръ; управляющій 
аптекою провиз. к. сов. Владел. Викнт. Заржецкій; смотритель 
заведеній Ив. Лавр. Утюгановъ. 

Ученыя Общества. 

Церковное Историко-Археологическое Общество. 

(Зданіе духовной семинаріи). 

Покровитель общества преосвященный Веніаминъ; епископъ 
Калужскій и Боровскій. 

Непремѣнный попечитель Общества Калужскій губернаторъ 
въ званіи к&мергера А. А. ОФросимовъ; почетный предсѣдатель 
ректоръ семинаріи архимандритъ Александръ; почетные члены: 
епископъ Макарій, протопресвитеръ I. Л. Янышевъ, прот. Ми¬ 
хайловскаго дворца Г. I. Титовъ; директоръ С.-Петербургскаго 
Археол. института Н. В. Покровскій, графиня II. С. Уварова, 
прот. Д. Г. Лужецкій. 

Совѣтъ общества: старшина И. Ѳ. Цвѣтковъ, товарищъ его 
Д. В. Смирновъ; правитель дѣлъ и казначеи В. М. Кашкаровъ. 
Дѣйств. членовъ 74. 

Калужская Ученая Архивная Коммисія. 

(Проломная улица, домъ дворянства). 

Непремѣнный попечитель и почетный членъ—губернаторъ, 
въ званіи камергера А. А. ОФросимовъ; почетные члены: пре¬ 
освященный Веніаминъ, епископъ Калужскій и Боровскій, пре¬ 
освященный Макарій, графиня Прасковья Сергѣевна Уварова, 
вдова тайн. с. Елена Абрам. Делянова, академикъ Дм. Никл. 
Анучинъ, баронъ де-Бай, гѳн.-лѳйт. Никл. Ефим. Бранденбургъ, 
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гофмейстеръ Ал-дръ. Григ. Булыгинъ, с. с. Н. Ив. Булычевъ, проф. 
Ал-дръ Ивн. Веселовскій, Ивн. Егор. Забѣлинъ, Н. В. Покров¬ 
скій, Павл. Ѳед. Симсонъ, графъ С. Д. Шереметевъ, тайн. с. 
Никл. Семен. Яновскій и Д. Д. Самоквасовъ. 

Предсѣдатель комиссіи с. с. Ивн. Данил. Четыркинъ; това¬ 
рищъ предсѣдателя е. с. Васл. Ивн. Ассоновъ, правитель дѣлъ 
с. с. Петр. Ал-ѣев. Трейтеръ. 

Дѣйствительныхъ членовъ 116. 

’ Общество Калужскихъ Врачей. 

Президентъ Общества И. И. Дубенскій; казначей Н. А. Пар- 

Фіановичъ; секретарь А. И. Орловъ. 

Всѣхъ членовъ общества 39. 

Общество Сельскаго Хозяйства. 

(Домъ дворянства). 

Президентъ общества—въ званіи камергера А, А. Оороси- 
мовъ; вице-президентъ д. с. с. В. А. Шумовскій; члены совѣта: 

Н. С. Кашкинъ, М. А. Брещинскій, А. Н. Домогацкій, кн. М. М. 
Кантакузинъ, Д. А. Поповъ, Н. Н. Яновскій, Г. К. Шлиппе, А. 
М. Желябужскій, Н. И. Булычевъ, Н. А. Бѣльченко; казначей 
В. П. Яньковъ; секретарь А. А. Монастыревъ. 

Отдѣлъ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства. 

(Михайловскій пер., д. Михайловой). 

Предсѣдатель правленія д. с. с. Леонд. Никл. Квасниковъ; 
товарищъ предсѣдателя с. с. Митр. Павл. Фатовъ; члены Ал-др. 
Ив. Пульхеровъ (секретарь), Ивн. Франц. Панфиловичъ (казначей), 
Никл. Никл. Протасовъ (библіотекарь); младшій инструкторъ по 
садоводству отъ М-ва Земледѣлія и Государст. Имуществъ Ѳедр. 
Никл. Добровольскій. 

Библіотеки, библіотеки-читальни и періо¬ 
дическія изданія въ г. Калугѣ. 

Городская публичная библіотека. 

(На Никитской уч., д. Горбунова). 

Библіотека состоитъ въ завѣдываніи город, головы и особой 
комиссіи. 
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Епархіальная библіотека-читальня. 

(Облупская ул., д. Пестряковой). 

Библіотекою завѣдуетъ комиссія, предсѣдателемъ которой 
состоитъ прот. Димитрій Некрасовъ; казначей комиссіи свящ. Ѳе¬ 
доръ Соколовъ. 

Городская безплатная народная читальня. 

(Облупская ул., д. Саниной). 

Попечитель читальни Виктр. Григр. Прозоровскій; казначей 
Михл. Никл. Волоковъ; члены: Михл. Васл. Преображенскій, Серг. 
Ивн. Рождественскій, прот. Дмтр. Ѳедр. Соколовъ, Ѳѳдр. Васл. 
Вашковъ; завѣдующая читальней Екатр. Ивн. Гурьева. 

Безплатная библіотека-читальня. 

(Сурнинскій пер., д. Чешихиной). 

Состоитъ въ веденіи Общества попеченія о начальномъ на¬ 
родномъ образованіи въ Калужской губ. 

Калужскія Губернскія Вѣдомости. 

(Редакція въ губ. правленіи). 

Редакторъ неофиціальной части Губ. Вѣдомостей с. с. Конст. 
Никл. Ламакинъ; редакторъ оффиц. части г. с. Михл. Михл. 

Крыловъ. 

Калужскія Епархіальныя Вѣдомости. 

(Редакція при духовной семинаріи). 

Редакторъ оффиц. части Епарх. Вѣдом. секр. консисторіи Дмтр. 
Семи. Соколовъ; редакторъ неоффиц. части с. с. Ал-ѣй Ал-др. 

Преображенскій. 

Ссудо-сберегательныя Товарищества; Обще¬ 
ства взаимопомощи. 

Ремесленное ссудо-сберегательное товарищество. 

(Мѣшковскій пер., соб. домъ). 

Предсѣдатель правленія Ив. Родіон. Комаровъ; члены Ив. 
Антн. Красильниковъ и Никл. Ив. Ивановъ (онъ же бухгалтеръ); 
предсѣдатель совѣта Михл. Васл. Преображенскій; члены: Васл. 
Макс. Завѣривъ, Ив. Ив. Ципулинъ, Виктр. Ал-др. Якубовскій и 
Никл. Сенн. Поповъ. 
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2-е ссудо-сберегательное товарищество. 

(Плацъ-парадная площадь, д. Рыжечкиной). 

Предсѣдатель правленія Серг. Ив. Рождественскій; члены 
Васл. Ив. Ассоновъ и Ив. Ив. Ратмировъ; предсѣдатель совѣта 

Д. С. Соколовъ; члены совѣта И. Н. Мацкевичъ, Н. Ѳ. Щегловъ, 
Н. С. СтвФановъ; бухгалтеръ Н. К. Медвѣдковъ. 

Общественная ссудная касса Ѳ. И. Коровина. 

(Въ зданіи городского управленія). 

Завѣдующій кассою куп. Михл. Семи. Савиновъ; письмово¬ 
дитель двор. Никл. Ал-др. Ивановъ. 

Частная ссудная касса И. Р. Комарова. 

(Мѣшковскій пер., д. Ремесленнаго т-ва). 

Содержатель кассы куп. Ив. Родіон. Комаровъ; завѣд. кла¬ 
довой мѣщ. Васл. Ив. Красильниковъ. 

Городское Общество взаимнаго отъ огня страхованія имуществъ. 

(Правленіе при городской управѣ). 

Предсѣдатель правленія с. с. Михл. Васл. Преображенскій; 
членъ-распорядитель тит. с. Валер. Васл. Архангельскій; членъ- 
казначей куп. Васл. Макс. Завѣринъ; бухгалтеръ к. р. Васл. Ѳедр. 
Рождественскій. Предсѣдатель наблюдат. комитета д. с. с. Виктр. 
Аполл. Сытинъ; члены комитета куп. Ив. Родіон. Комаровъ и 


Брачебное Общество взаимном помощи. 

(Собранія происходятъ во врачебномъ отдѣленіи). 

Предсѣдатель Ив. Ив. Дубенскій; товарищъ предсѣдателя 
Дмтр. Ив. Васильевъ; секретарь и казначей Н. А. ПарФІановичъ; 
члены правленія В. И. Земблиновъ и В. А. Красинцевъ. Всѣхъ 
членовъ 36. 


Вольное Пожарное Общество. 

(Георгіевская ул., д. Ергольской). 

Предсѣдатель правленія д. с. с. Ал-др. Петр. Булгаковъ; 
члены правленія: С. Н. Блистановъ, Михл. Васл. Преображен¬ 
скій, Васл. Ив. Агуровъ, Никл. Як. Богодаровъ (секретарь). 
Начальникъ пожарной команды Никл. Карл. Лебедевъ; завѣдую¬ 
щій имуществомъ общества Дмтр. Никл. Хрѣнниковъ. 
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Калужское Общество потребителей. 

(Плацъ-парадная цлощадь, д. Рыжечкиной). 

Предсѣдатель правленія.; члены правленія: Дм. 

Никл. Смирновъ, Петръ Оттон. Свирщевскій, Ал-ѣй Никл. Чисто- 
клЪтовъ и .Констн. Ал-др. Савковъ. Члены ревизіонной коммисіи: 
Ал-др. Аркд. Племянниковъ, Дмтр. Васл. Смирновъ, Ив. Ив. 
Ратмировъ, Никл. Як. Богодаровъ, Ал-др. Ал-др. Блиновъ, Ив. 
Ѳедр. Тихомировъ; бухгалтеръ-конторщикъ Казмр. Іосф. Пржіял- 
говскій. 

Общество потребителей Сызр.-Вяз. ж. д. 

(Лавка на Новомъ торгу). 

Предсѣдатель правленія Ал-ѣй Конст. Михайловъ, члены: 

А. М. Гоппе, С. А. Самгинъ, В. А. Збросскій и А. Н. Филатовъ. 

Банки и Кредитныя Общества. 
Общественный братьевъ Малютиныхъ Банкъ. 

(Никитская ул., д. городского управленія). 

Директоръ банка куп. Григ. Аѳан. Масленниковъ; товари¬ 
щи директора куп. Васл. Ив. Грудаковъ и Козьма Аѳан. Чеши- 
хинъ; бухгалтеръ пот. поч. гр. Гавр. Льв. Потаповъ. Повѣрен¬ 
ный банка прис. повѣр. Гр. Ал-др. Разумовскій. Члены учетнаго 
комитета: Гр. Ив. Сергѣевъ, Ал-др. Павл. Костроминъ и Никл. 
Васл. Теренинъ. 

Отдѣленіе Орловскаго Коммерческаго Банка. 

(Никитская ул. д. Игнатовой), 

Управляющій отдѣленіемъ г. с. Валр. Васл. Зубковскій, то¬ 
варищъ его. . Члены учетнаго комитега—Михл. Никл. 

Волоковъ и Серг. Ив. Борисовъ; бухгалтеръ Ал-ѣй Кузм. До¬ 
кукинъ; кассиръ Васл. Васл. Суховъ. 

Ликвидаціонная комиссія по дѣламъ несостоятельнаго должника 

(бывш. Калуж. Общества взаимнаго кредита). 

(Въ зданіи Отдѣл. Государст. Банка). 

Предсѣдатель д. с. с. Никл. Никл. Черкасовъ; члены: отъ 
Мн—ва Фин. к. а. Никл. Аникит. Троицкій и н. с. Ал-др. Павл. 

Бартъ, отъ города с. с. М. В. Преображенскій и К. А. Чешихинъ. 

Общества спорта. 

Калужское Общество охотниковъ конскаго бѣга. 

Покровитель Общества Его Императорское Высочество Вѳ- 
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ликій Князь Димитрій Константиновичъ; президентъ—Калужскій 
губернаторъ; вице-президентъ въ званіи камергера А. А. ОФро- 
СИМОВЪ. 

Почетные члены: Е. И. В. Великій Князь Димитрій Кон¬ 
стантиновичъ, свѣтлѣйшая княгиня Марія Михайловна Голицы- 
на, генералъ-адъютантъ, свѣтлѣйшій князь Дмтр. Борис. Голи¬ 
цынъ, гѳнер.-адъют. графъ йлар. Ивн. Воронцовъ-Дашковъ, въ 
званіи шталмейстера тайн. сов. Ивн. Карл. Мердеръ, въ званіи 
камергера А. А. Офросимовъ и директоръ канцеляріи Главн. 
Управл. Гооуд. Коннозав. тайн. сов. Емелн. Никл. Лазаревъ. 

Старшіе члены: к. сѳкр. Ал-др. Ивн. Сорохтинъ и куп. Митрф. 
Михл. Кожевниковъ; казначей Вл. Серг. Капыринъ; секретарь 
к. секр. Аркд. Ал-ѣев. Монастырѳвъ. 

Дѣйствнт. членовъ 106 и членовъ любителей и любитель¬ 
ницъ 50. 


Уѣздныя учрежденія. 
Калужскій уѣздъ и его учрежденія. 

Уѣздный предводитель дворянства тит. с. Никл. Никл. Янов¬ 
скій; кандидатъ на должность предводителя с. с. Никндр. Ал-др. 
Лебедянцевъ; письмоводитель Давидъ Демьян. Тищенко. 

Уѣздное Полицейское Управленіе. 

(Калуга, зд. присут. мѣстъ). 

Уѣздный исправникъ к. сов. Никл. Эрнст. МантеЙФбль; по¬ 
мощникъ его н. с. Васл. Ал-ѣев. Садовъ; секретарь г. с. Ал-др. 
Дм. Лебедевъ; столоначальники—н. ч. Петръ Ал-др. Тутышнинъ, 
и. ч. А нд р. Ал-др. Тутышкинъ; регистраторъ н. ч. Михл. Гр. 

Соколовъ. 

Становые пристава: 1-го стана к. а. Влады. Ил. Васильевъ, 
2-го ст. к. а. Петр. Павл. Высоцкій и 3-го ст. тит. с. Никл. 
Ал-ѣев. Бѣльскій. 

Уѣздный Съѣздъ. 

(Богоявленская ул.). 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; земскіе 
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начальники: 1 уч. кап. зад. Ив. Ив. Рахмановъ, 2 уч. к. сов. 
Ал-др. Михл. Желябужскій и 3 уч. поруч. зап. Дм. Дм. Полто¬ 
рацкій. 

Кромѣ того 

а) по дѣламъ судебнымъ: уѣздный членъ окружнаго суда, 
почетные мировые судьи и городскіе судьи г. Калуги; 

б) по дѣламъ административнымъ: предсѣдатель уѣздной 
земской управы, уѣздный исправникъ и податной инспекторъ; 
секретарь к. секр. Ал-ѣй Констя. Фалѣевъ. 

Уѣздное по воинской повинности Присутствіе. 

(Богоявленская улица). 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; члены: уѣзд¬ 
ный исправникъ, членъ уѣздной земской управы и уѣздный воин¬ 
скій начальникъ; завѣдующій дѣлопроизвод. дворян. А. П. Рах¬ 
мановъ. 


Уѣздное Земское Собраніе. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; гласные: 
Никл. Семи. Яновскій, Ал-др. Михл. Желябужскій, Дмтр. Дмтр. 
Полторацкій, Михл. Никл. Фонъ-Ренне, Никндр. Ад-др. Лебедян- 
цевъ, Йвн. Ивн. Рахмановъ, Никл. Владм. Шумовскій, Констн. 
Ал-др. Колобковъ, Іонст. Анти. Шумовскій, Мавр. Дмтр. Дестремъ, 
Никл. Богдн. Штриттеръ, Серг. Ал-др. Гейеръ. Ал-дръ Дмтр. Ра¬ 
евскій, Михл. Дмтр. Ершовъ, Владмр. Дмтр. Дурново, Аидр. Дмтр. 
Дурново, Михл. Виктр. Лещинскій, Констн. Петр. Фалѣевъ, 
Валер. Васл. Архангельскій, Григр. Ивн. Сергѣевъ; Ваел. Степи. 
Розановъ, Як. Осии. Бедлинскій, Михл. Никл. Волоковъ, Ал-др. 
Ивн. Брѣевъ, отъ сельскаго общества Никфр. Ефим. Мартыновъ, 
Ѳедр. Гере. Кожикинъ, Григр. Ивн. Усовъ, Ѳедр. Ал-др. Агей¬ 
кинъ, Семи. Васл. Сидоровъ, Матв. Ивн. Лавровъ, Егор. Ивн. 
Пивоваровъ, Кузм. Ѳедр. Лазаревъ, представитель отъ управл. 
госуд. имущ. Виктр. Павл. Яньковъ, отъ города городской голова, 
депут. отъ духовн. вѣд. евящ. о. Михаилъ Извѣковъ. 

Уѣздная Земская Управа. 

(Богоявленская ул., д. уѣзд. земства). 

Предсѣдатель—с. с. Никнрд. Ал-др. Лебедянцевъ; члены тит. 
с. Никл. Владм. Шумовскій и куп. Васл. Степ. Розановъ; секре¬ 
тарь шт.-кап. зап. Петр. Ив. Колюбакинъ; бухгалтеръ поч. гр. 
Йикл. Степ. Покровскій. 
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Уѣздный Комитетъ Попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; члены: ди¬ 
ректоры гимназіи и реальнаго училища, инспекторъ народныхъ 
училищъ, уѣздный членъ окружнаго суда, уѣздный исправникъ, 
полицеймейстеръ, надзиратель 1 окр. акцыз. управленія, уѣздный 
воинскій начальникъ, земскіе начальники уѣзда, податные инспек¬ 
тора городской и уѣздный, городской врачъ, почетные мировые 
судьи, городскіе судьи, предсѣдатель уѣздной земской управы, 
членъ зем. управы В. С. Розановъ, инспекторъ дворянскаго пан- 
сіонъ-пріюта С. А. Гейеръ и свящ. Васл. Васл. Соловьевъ. 

1-й округъ Управленія Акцизнаго вѣдомства. 

{Въ г. Калугѣ, Московская, ул., 3. Кудряшовой). 

Надзиратель тит. с. Ал-ѣй Ал-др. Кусовниковъ; помощники 
его, старшіе: н. с. Рудлф- Льв. Фонъ-Ренте^нъ, к. секр. Ив. Петр. 
Гвоздикъ, н. с. Ал-др. Ал-др. Андреевъ, к. а. Ѳѳдр. Ефм. Кри- 
куновскій (въ г. Медыни), младшіе—тит. с. Конст. Теофл. Мен- 
чиньскій (въ г. Малоярославцѣ), тит. с. Як. Никл. Александровъ 
(въ г. Тарусѣ), к. секр. Владм. Никл. Нагорновъ (въ г. Медыни); 
дѣлопро—тели к. секр. Михл. Ал-др. Вознесенскій и к. р. Никл. 
Ѳедр. Соболевскій. Контролеры: к. секр. Ал-др. Гр. Петровъ, к. 
а. Владм. Степ. Скрипковскій (въ г. Медыни), младшіе—г. с. 
Павл. Данл. Гржегоржевскій, к. секр. Ив. Ив. Дьяконовъ, н. ч. 
Владм. Конст. Уклейнъ, н. ч. Владм. Михл. Гусевъ, н. ч. Ив. 
Людв. Ловинскій. 

Податная Инспекція. 

Податной инспекторъ—с. с. Васл. Ивн. Ассоновъ. 

Уѣздное раскладочное Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены: отъ акцизн. вѣд. 
н. с. Рудлф. Льв. Фонъ-Рентельнъ, отъ земства кр. Никт. Гавр. 
Барановъ, кр. Гр. Ивн. Усовъ, поч. гр. Ал-др. Ив. Брѣевъ, мѣщ. 
Матв. Абр. Романовъ, мѣщ. Васл. Ив. Масловъ, кр. Дмтр. Ѳедр. 

Ѳедоровъ. 

Уѣздный судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружнаго суда с. с. Ал-др. Ив. Кологривовъ; 
почетные мировые судьи: тайн. с. Никл. Семи. Яновскій, д. с. с. 
Никл. Серг. Кашкинъ, с. с. Никндр. Ал-др. Лебедянцевъ, с. с. 
Мавр. Дм. Дестремъ, к. а. Конст. Антн. Шумовскій; товарищи 
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прокурора к. сов. Никл. Никл. Эсауловъ и н. с. Генд. Никл. 
Бутенопъ; городскіе судьи 1 уч. с. с. Митрф. Павл. Фатовъ, 2 уч. 
н. с. Никл. Никл. Залѣсскій; судебный слѣдоватеть к. сов. Ал-ѣй 
Семи. Никольскій; судб. пристава: н. с. Фад. Егор. Жердевскій, 

k. а. Ал-др. Ал-ѣев. Рождественскій, к. секр. Васл. Васл. Гор¬ 
бовъ, к. р. Георг. Георг. Панинъ; судб. разсыльные О. С. Му¬ 
равьевъ и мѣщ. Н. С. Ильинъ. 

Уѣздный Училищный Совѣтъ. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; члены: ин¬ 
спекторъ народныхъ училищъ 1 уч., свящ. Ал-ѣй Андр. Кудряв¬ 
цевъ, Павл. Ал-ѣев. Рождественскій, Никл. Эрнест. МантейФель, 
Конст. Петр. Фалѣевъ, Някл. Владм. Шумовскій, Михл. Виктр. 
Дещинскій и земскіе начальники уѣзда. 

Отдѣленіе Щіархіальнаго Училищнаго Совѣта. 

Предсѣдатель отдѣленія прот. Михаилъ Нечаевъ; почетный 
членъ М. М. Осоргинъ; члены (но должности): благочинные свящ. 

l. Протопоповъ, прот. В. Соловьевъ, свящ. В. Звѣревъ и свящ. 
С. Ватолинъ, земскіе начальники Д. Д. Полторацкій, Ив. Ив. 
Рахмановъ и А. М. Желябужскій, отъ М. Н. Пр. Б. А. Де¬ 
шевой и уѣздный наблюдатель свящ. А. А. Кудрявцевъ, онъ же 
казначей; по избранію: свящ. Михаилъ Извѣковъ, свящ. Леонидъ 
Смирновъ, свящ. Сергій Щегловъ (библіотекарь), свящ. Василій 
Баталинъ (дѣлопроизвод.), Ал-др. Лавр. Соколовъ, Михл. Никл. 
Зайцевъ, Никл. Конст. Ивановскій, Внктр. Григр. Прозоровскій 
и Никл. Эрнст. МантейФель. 

Гурьевская сельско-хозяйственная школа. 

(При с-цѣ Бабаевѣ, близь Калуги). 

Попечитель школы--уѣздный предводитель дворянства; упра¬ 
вляющій школою Ал-др. Ив. Плохинскій; законоучитель свящ. И. 
С. Воскресенскій; учитель общеобрз—хъ предметовъ М. В. Мара- 
иуевъ; учитель садоводства И. М. Меньшовъ. 

Уѣздный врачебный персоналъ. 

Уѣздный врачъ лѣкарь к. сов. Михл. Никл. Зайцевъ (и. д.); 
земскіе врачи: 1-го уч. к. сов. Михл. Васл. Свѣчниковъ, 2-го уч. 
лѣк. Брон. Марцл. Рыхлинскій (с. Бабаево), 3-го уч. лѣк. В лдм - 
Карл, Маркевичъ (с. Жарки). 
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Благочинные церквей. 

1-го округа свящ. с. Сергіевскаго Сергій Ватолинъ, 2-го 
окр. свящ. Знаменской церкви Владиміръ Звѣревъ. 

Тихонова пустынь. 

(Въ 18 верстахъ отъ Калуги). 

Настоятель монастыря архимандритъ Лаврентій. 

Женская община во имя Божіей Матери „Отрада и Утѣшеніе*. 

(Близь Дугненскаго завода). 

Начальница —монахиня Анастасія; строительница общины 
манахиня Екатерина. При общинѣ пріютъ для сиротъ—дѣтей. 

Въ Калужскомъ уѣздѣ имѣются еще слѣдующія учрежденія: 

а) безплатная народная читальня —въ с. Бобровѣ, завѣдуетъ 
ею учитель Гавр. Соловьевъ. 

б) аптеки: 1) при Тихоновой пустыни, 2) въ с. Дугненскомъ 
заводѣ—провизора Альмановскаго и 3) при трехъ пунктахъ зем¬ 
скихъ врачей. 


Уѣздный предводитель дворянства гвард. поруч. Вас. Петр. 
Суходольскій; кандидатъ на должность предводителя тит. с. Дм. 

Никл. Челищевъ. 

Уѣздное Полицейское Управленіе. 

Уѣздный исправникъ к. сов. Сѳрг. Петр. Масловскій; помощ¬ 
никъ его к. а. Ал~дръ Велькеръ; секретарь к. секр. Ал-др. 
Никл. Святополковъ; столоначальники г. с. Бор. Никл. Аникѣевъ 
и н. ч. Петр. Дм. Пятницкій (и. д.); регистраторъ н. ч. Дм. Гр. 
Васильевъ; уѣздный врачъ к. сов. Ив. Влдм. Ададуровъ. 

Становые пристава—1-го стана к. а. Васл. Мат. ЧуФаровскій 
и 2-го ст. порч. зап. Леонд. Петр. Марковъ; полицейскіе надзира¬ 
тели 1-й части к. р. Никл. Ал-ѣев. Егоровъ и 2-й ч. г. с. Іоеф. 
Ал-др. Соколовъ. 

Уѣздный Съѣздъ. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; земскіе на¬ 
чальники: 1-го уч. к. секр. Никл. Никл. Челищевъ и 2-го уч. к. 
сов. Ѳедр. Ал-ѣев. Бѣлокопытовъ. 
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Кромѣ того 

а) по дѣламъ судебнымъ—уѣздный членъ окружнаго, суда, 
почетные мировые судьи и городской судья; 

б) но дѣламъ административнымъ—предсѣдатель уѣздной 
земской управы, уѣздный исправникъ и податной инспекторъ; се¬ 
кретарь к. а. Ал-др. Нил. Челищевъ. 

Уѣздное по воинской повинности Присутствіе. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; члены: 
воинскій начальникъ, уѣздный исправникъ, предсѣдатель земской 
управы и городской голова; дѣлопроизвод. тит. с. Пав. Пав. Одоевскій. 

Уѣздный Комитетъ Попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; члены: по¬ 
датной инспекторъ, уѣздный исправникъ, предсѣдатель земской 
управы, уѣздный воинскій начальникъ, городской судья, прот. 
Василій Казанскій, уѣздный членъ окружнаго суда, городской 
голова, уѣздный наблюдатель свян 1 ;. , Валентинъ Добромысловъ, 
инспекторъ народныхъ училищъ, инспекторъ город, училища, по¬ 
мощникъ надзирателя акцизныхъ сборовъ 1-го округа, земскіе на¬ 
чальники 1 и 2-го уч., товарищъ прокурора, почетные мировые 
судьи, уѣздный врачъ, с. с. Евт. Михл. Челищевъ, куп. Лаз. Авкс. 
Глухаревъ, дворяне Серг. Дм. Курносовъ и Петр. Дм. Курносовъ; 
дѣлопроизвод. н. ч. П. Д. Пятницкій. 

Почтово -Телеграфная Контора. 

Начальникъ ктнторы тит. с. Ал-дръ Ив. Шабалинъ, помощ¬ 
никъ его тит. с. Авр. Михл. Бурцевъ, почтово-телеграфный чи¬ 
новникъ VI разр. Васл. Никл. Успенскій, надсмотрщикъ н. ч. М. 

И. Корольковъ. 

Начальники почтовыхъ отдѣленій. 

Балабановскаго—н. ч. Викт. Ив. Миловидовъ, Ильинскаго 
к. р. Ив. Илар. Бобровъ (и. д.) и Тарутинскаго почтово-телегр. 
отд. г. с. Порф. Петр. Крыловъ. 

Уѣздное Земское Собраніе. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; гласные: 
Никл. Васл. Воронковъ, Никл. Матв. Кожинъ, Петр. Дм. Курно¬ 
совъ, Емел. Никл. Лазаревъ, Никл. Аркд. Меньшовъ, Викт. Петр. 

Обнинскій, Серг. Ив. Филимоновъ, Евт. Михл. Челищевъ, Дм. 



Боровскій уѣздъ я его учрежденія. 


'97 


Никл. Челищевъ, Никл. Никл. Челищевъ, Викт. Ним. Челищевъ, 
Ив. .Ив. Ушаковъ, Ал-др. Михл. Калашниковъ, Лаз. Авкс. Глуха¬ 
ревъ, Ѳома Петр. Петровъ, Ил. Павл. Павловъ, Ив. Кирл. Са¬ 
мойловъ, Васл. Филя. Холмогоровъ, Евд. Иг. Игнатовъ, Ал-ѣй 
Ал-ѣев. Алексѣевъ, Сѳрг. Ал-ѣѳв. Алексѣевъ и Карпъ Павл. 
Молчановъ. 

Уѣздная Земская Управа. 

Предсѣдатель тят. с. Дм. Никл. Челищевъ; члены: н. с. 
ГІафн. Ѳедр. Безбородовъ и Ив. Ив. Ушаковъ; секретарь к. р. 
Аѳан. ГІлч. Красноцвѣтовъ; бухгалтеръ пот. поч. гр. Никл. Оерг. 

Смирновъ. 

Городская Дума. 

Предсѣдатель—городской голова; гласные: Ѳедр. Ив. Шокинъ, 
Васл. Ив. Шокинъ, Ив. Петр. Полежаевъ, Ѳедр. Васл. Девятовъ, 
Ив. Ив. Ушаковъ, Еф. Егор. Шевалевъ, Михл. Ив. Санинъ, Ветл. 
Матв. Виноградовъ, Карп. Конон. Глухаревъ, Егор. Ив. Стѣсня- 
гинъ, Артм. Гр. Щербаковъ, Ал-ѣй Никл. Писаревъ, Владм. Никф. 
Сильвестровъ, Ив. Анти. Санинъ, Никл. Ив. Пашутинъ, Михл. 
Павл. Сергѣевъ, Петр. Антн. Ирошниковъ, Петръ Тит. Голоф- 
тѣевъ, Лазр. Авкс. Глухаревъ, Андр. Сѳрг. Провоторовъ, Егор. 
Сѳрг. Тѣняевъ, Ив. Ал-ѣѳв. Голоотѣевъ, Ив. Ал-ѣев. Киркинъ, 
Антп. Епиф. Ламакинъ, Петр. Ив. Ирошниковъ и Васл. Антп. 
Санинъ. 

Городская Управа. 

Городской голова— Ив. Петр. Полежаевъ; члены: Ив. Ал*ѣев. 
Киркинъ и Федт. Васл. Девятовъ; секретарь г. с. Витл. Матв. 

Виноградовъ. " 

Уѣздное Казначейство. 

Казначей к. сов. Ал-др. Ал-др. Нагибинъ; бухгалтеры—стар¬ 
шій н. с. Сѳрг. Павл. Казанцевъ, 1-го разр. тит. с. Гр. Гр. Ва¬ 
сильевъ и 2-го к. р. Ал-др. Сем. Протасовъ; кассиръ н. ч. Никл. 
Сем. Смирновъ. 

Податная инспекція. 

Йодатной инспекторъ тит, с. Васл. Павл. Добромысловъ. 

Раскладочное по промысловому налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—додатной инспекторъ; члены: Ѳедр. Ив. Шо- 
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кинъ, Петр. Антн. Ирошниковъ, Федт. Васд. Девятовъ, Ал-ѣй 
Никл. Писаревъ, Ал-др. Ирокф. Смирновъ и Сем. Серг. Зайцевъ. 

Уѣздное по квартирному налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—йодатной инспекторъ; члены: Ѳедр. Ив. Шо- 
кинъ, Еф. Егор. Шевелевъ, Михл. Ив. Санинъ и Петр. Антн. 

Ирошниковъ. 

Судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружнаго суда с. с. Никл. Карл. Феттеръ; 
товарищъ прокурора к. а. Владм. Никл. Бикманъ; городской судья 
с. с. Ал-ѣй Михл. Крюковъ; почетные мировые судьи: к. сов. Ив. 
Владм. Ададуровъ, дворяне Петр. Дм. Курносовъ и Серг. Дм. 
Курносовъ, с. с. Евтх. Мнх. Челищевъ, Лазр. Авкс. Глухаревъ; 
судебный слѣдователь к. а. Боле. Юліан. Бальченюкъ; судебный 
приставъ н. с. Леонд. Васл. Никитинъ; нотаріусъ крест. Васл. 
Ал-ѣев. Кетлеровъ. 

Тюремное Отдѣленіе. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; директоры: 
товарищъ прокурора, уѣздный исправникъ, уѣздный врачъ, членъ 
окружнаго суда, городской судья, предсѣдатель земской управы, 
прот. Петръ Георгіевскій, г.с.Сем.Ив. Некрасовъ, куп. Ал-ѣй Никл. 
Писаревъ, городской голова и помощникъ уѣзднаго исправника. 
Начальникъ тюрьмы н. с. Ал-дръ Ѳедр. Парчевскій. 

Боровско-Малоярошвецкая Дворянская Опека 

(въ г. Боровскѣ). 

Предсѣдатель уѣздный предводитель дворянства: члены: Павл. 

Петр. Ермолаевъ и Никл. Вас. Воронковъ. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель—городской голова; члены: Артм. Гр. Щерба¬ 
ковъ и Петр. Матв. Шестовъ; секретарь г. с. Витл. Матв. Вино¬ 
градовъ. 

Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 

Предсѣдатель—свящ. Семенъ Смирновъ; члены: прот. Петръ 
Георгіевскій, свящ. Дмитрій Луневскій, к. сов. Серг. Петр. Мас¬ 
ловскій, к. сов. Ѳедр. Ал-ѣев. Бѣлокопытовъ, свящ. Валентинъ 
Добромысловъ, свящ. Іоаннъ Виноградовъ, свящ. Василій Про- 
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тасовъ, с. с. Евтх. Михл. Челищевъ, с. с. Ал-ѣй Михл. Крюковъ, 
к. секр. Никл. Никл. Челищевъ, к. сов. Ив. Влад. Ададуровъ, 
с. с. Васл. Васл. Рождественскій, врачъ Влад. Ив. Радкевичъ; 
дѣлопроизводитель свящ. Николай Чертковъ. 

Уѣздный Училищныя Совѣтъ. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; члены: 
предсѣдатель земской управы, земскіе начальники, уѣздный исправ¬ 
никъ, Виктр. Петр. Обнинскій, свящ. Валит. Васл. Добромысловъ, 
куп. Ив. Петр. Полежаевъ и учитель-инспекторъ городского 
училища. 

Городское 3-хъ классное училище. 

Учитель инспекторъ к. сов. Никл. Ал-др. Баккновскій, зако¬ 
ноучитель свящ. Іоаннъ Чистяковъ, учители г. с. Сѳрг. Никл. 

Кокушкинъ и Ив. Ив. Извѣковъ. 

Управленіе Уѣзднаго Воинскаго Начальника. 

Уѣздный воинскій начальникъ подплк. Ал-др. Павл. Добро¬ 
вольскій; дѣлопроизвод. шт.-кап. Виктр. Ѳѳдр. Волковъ. 

Врачебный персоналъ. 

Уѣздный врачъ к. сов. Ив. Владм. Ададуровъ, городской 
врачъ н. с. Ал-др. Франц. Невяровскій, земскіе врачи Владм. Ив. 
Радкевичъ (въ г. Боровскѣ) и Ал-ѣй Никл. Протопоповъ (въ с. 
Тарутинѣ). 

Общественный братьевъ Протопоповыхъ банкъ. 

Директоръ банка Ѳѳдр. Дѳмѳнт. ГоловтЬевъ; товарищи ди¬ 
ректора—Васл. Петр. Меренковъ и Гр. Козм. Волокитинъ; бух¬ 
галтеръ мѣщ. Конст. Петр. Смирновъ. 

Вольное пожарное общество. 

Предсѣдатель правленія Михл. Ив. Санинъ; члены: Ив. Петр. 
Полежаевъ, Ѳѳдр. Ив. Шокинъ, Ал-ѣй Никл. Писаревъ, Ив. 
Ал-др. Александровъ, Витл. Матв. Виноградовъ, Ал-ѣй Па фит. 
Ежиковъ. Начальникъ команды Никл. Петр. Полежаевъ; помощ¬ 
никъ его Ив. Полкр. Капыринъ; завѣд. хозяйствомъ Васл. Анти. 
Санинъ. 

! Братство лрепод. ПаФнутія Боровскаго. 

Предсѣдатель совѣта ..; товарищи предсѣдателя 
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Адр есъ-Календарь. 


прот. Василій Казанскій п к. сов. Ив. Владм. Ададуровъ; члены: 
свящ. Іоаннъ Жаровъ, Ал-ѣй Михл. Крюковъ, Серг. Петр. Мас¬ 
ловскій, Ал-др. Нил. Челищевъ, Пафн. Ѳедр. Безбородовъ, свящ. 
Дмитрій Зарѣцкій; дѣлопроизводитель свящ. Николай Чертковъ; 
казначей свящ. Семенъ Смирновъ. 

Благочинные церквей. 

1-го округа нрот. с. Николо-Лужи Петръ Георгіевскій и 2-го 
округа свящ. с. Курилова Димитрій Луневскій. 

Настоятели церквей. 

Благовѣщенскаго собора—прот. Василій Казанскій; крестоз- 
движенской цер. свящ. Василій Протасовъ; Покровской ц. свящ. 
Николай Разумовскій; Спасо-ІІреображѳнской (на взгорьѣ) свящ. 
Іоаннъ Чистяковъ; Сдасо-ІІрѳображенской (на площади) свящ. 
Іоаннъ Жаровъ; Троицкой и Борисо-Глѣбской ц. свящ. Семенъ Смир¬ 
новъ и Христорождественской свящ. Димитрій Зарѣцкій. 

Боровскій Пафнутіевъ монастырь. 

Настоятель монастыря архимандритъ Венедиктъ. 

Окружный надзиратель питомцевъ Московскаго воспита¬ 
тельнаго дома, г. с. Семи. Ивн. Некрасовъ (въ с. Тарутинѣ). 

Агенты страховыхъ обществъ. 

„Московскаго"— к. р. Аѳан. Ил. Красноцвѣтовъ; „Россія" г. 
с. Витл. Матв. Виноградовъ; „Сѣвернаго" тит. с. Павл. Павл. 
Одоевскій; „Русскаго" мѣщ. Конст. Петр. Смирновъ; „Россійскаго" 
пот. лоч. гр. Никл. Серг. Смирновъ, и „С.-Петербургскаго"—вдова 
чиновника Вѣра Евг. Соколова. 

Надзиратель земскаго страхованія к. секр. Владм. Никф. 
Сильвестровъ. 

Акціонерное общество Ермолинской мануфактуры. 

Директоръ куп. Ѳедр. Сем. Исаевъ. 

Благотворительныя и общественныя учрежденія. 

Богадѣльни : 1) въ г. Боровскѣ при Спасской (на взгорьѣ) 
церкви, 2) при Христорождественской церкви, 3) въ с. Субботни¬ 
кахъ и 4) въ Рощинской слободѣ, для женщинъ крестьян, сосло- - 
вія, призрѣваемыхъ на доброхотныя подаянія. 

Больницы: въ городѣ— земская больница на 48 кров.; въ 
уѣздѣ, а) при Литашевскомъ химич. заводѣ наслѣдниковъ пот. 
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поч. гр. Петра Санина (на 3 кров.) и б) при платочно-набивной 
фабрикѣ въ с. Русиновѣ куп. Ивана Александрова (на 10 кров.). 

Аптеки : въ г. Боровскѣ двѣ аптеки, изъ нихъ одна земская, 
другая принадлежитъ Владм. Матв. Гейкингъ и въ с. Тарутинѣ— 
провизора Васл. Никл. Бѣгичева. 

Библіотеки : 1) городская общественная, завѣд. Никл. Карл. 
Феттеръ; 2) библіотека-читальня при чайной комитета попечи¬ 
тельства о народной трезвости; 3) въ с. Бѣлкинѣ, завѣдуетъ ею 
г-жа Лидія Павл. Обнинская и 4) въ с. Тарутинѣ—библіотека- 
читальня комитета попечительства о народной трезвости; завѣдѵ- 
ѳтъ г. Глухаревъ. 


Жиздринскій уѣздъ и его учрежденія. 

Уѣздный предводитель дворянства к. секр. Ив. Анатл. Кан- 
шинъ; кандидатъ на предводителя прапорщ. запаса Михл. Анатл. 
Каншинъ; письмоводитель н. ч. Ив. Як. Зябловъ (и. д.). 

Уѣздное Полицейское Управленіе. 

Уѣздный исправникъ н. с. Ал-ѣй Леонт. Обновленскій; по¬ 
мощникъ его тит. с. Петр. Михл. Петровъ; секретарь тит. с. 
Всев. Сем. Разумовскій; столоначальники я. ч. Ив. Владм. По¬ 
повъ и н. ч. Михл. Владм. Поповъ; регистраторъ н. ч. Антн. 
Ив. Золотовъ; уѣздный врачъ к. сов. Михл. Михл. Емельяновъ. 

Становые пристава: 1-го стана к. а. Никл. Никл. Готвальдъ; 
2-го ст. тит. с. Ал-ѣй Ал-др. Коноваловъ; 3-го от. к. а. Владм. 
Васл. Полкановъ; 4-го ст. к. а. Ив. Васл. Мещерскій; полицей¬ 
скіе надзиратели: г. Жиздры тит. с. Никл. Дм. Ильинскій; с. Лю- 
динова к. секр. Ал-др. Матв. Пучковъ и с. Пѳсоченскаго завода 
к. р. Владм. Ал-др. Никольскій. 

Уѣздный Съѣздъ. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; земскіе на¬ 
чальники: 1 уч.; 2 уч. кап. 2 ранг. Платн. Платн. Кру¬ 
зенштернъ; 3 уч.; 4 уч.тит. с. Петр. Михл. Тутолминъ; 

5 уч. пгт.-кан. Валент. Никл. Короваевъ; 6 уч. с. с. Никл. Гр. 
Дмоховскій; 7 уч. ртст. корн. Ив. Никл. Шепелевъ и 8 уч. 
ветѳрн. Сѳрг. Конст. Назаревскій. 
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Адресъ-Календарь. 


Кромѣ того 

а) по дѣламъ судебнымъ: уѣздный членъ окружнаго суда, 
почетные мировые судьи и городской судья; 

и б) по дѣламъ административнымъ: предсѣдатель уѣздной 
земской управы, уѣздный исправникъ и податной инспекторъ; се¬ 
кретарь . 

Уѣздное по воинской повинности присутствіе. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; члены: уѣздный ис¬ 
правникъ, воинскій начальникъ и членъ земской управы; дѣло¬ 
производитель н. ч. Ив. Як. Зябловъ. 

Уѣздный Распорядительный Комитетъ. 

Предсѣдатель—уѣздный исправникъ: члены: уѣздный воин¬ 
скій начальникъ, начальникъ почтово-телеграфной конторы, город¬ 
ской голова, уѣздный врачъ и членъ земской управы. 

Уѣздный Комитетъ попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; заступаю¬ 
щій его мѣсто Петр. Варф. Немыскій; члены: уѣздный членъ ок¬ 
ружнаго суда, уѣздный исправникъ, старшій помощникъ акцизн. 
надзирателя, уѣздный воинскій начальникъ, помощникъ начальника 
губерн. жандарм, управленія, земскіе начальники, инспекторъ на¬ 
родныхъ училищъ, инспекторъ городскаго училища, податной ин¬ 
спекторъ, уѣздный врачъ, городской судья, предсѣдатель земской 
управы, члены отъ уѣзд. земск. собранія Никл. Васл. Меренищев- 
скій и Як. Ив. Транквилевскій, городской голова, гр. Ал-ѣй Анатл. 
Орловъ-Давыдовъ; депутатъ отъ духовнаго вѣдомства. 

Почтово-телеграфная контора. 

Начальникъ конторы н. с. Павл. Сем. Троянскій; помощникъ 
его к. а. Іосф. Ал-ѣѳв. Золотовъ; надсмотрщикъ н. ч. Дм. Серг. 

Правдинъ. 

Начальники почтовыхъ отдѣленій: Людиновскаго к. а. Ив. 
Васл. Баталинъ, Брынскаго к. секр. Ив. Ѳедр. Волковъ, Плохин- 
скаго н. ч. Преображенскій, Ловатекаго г. с. Богоявленскій, Мо- 
кровскаго н. ч. А. Г. Чулковъ, Фоминическаго н. ч. Старожиловъ 
и Пѳсоченско-заводскаго н. ч. Музалевскій. 

Уѣздное Земское Собраніе. 

Предсѣдатель— предводитель дворянства; гласные: Никл. Никл. 
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Шепелевъ, Ал-др. Владм. Толстой, Ив. Васл. Шепелевъ, Никл. 
Гр. Дмоховскій, Ал-др. Васл. Львовъ, Никл. Викт. Лесли, Петр. 
Викт. Лесли, Ив. Прокф. Григорьевъ, Никл. Ив. Владыкинъ, 
Михл. Петр. Лавровъ, Як. Ив. Транквилевскій, Серг. Владм. Бур¬ 
манъ, Владм. Денис. Коссановскій, Конст. Никл. Никитинъ, гр. 
Ал-ѣй Анатл. Орловъ-Давыдовъ, Илья Васл. Огарковъ, Петр. 
Никл. Патринъ, Гр. Михл. Устиновъ, Ѳѳдр. Серг. Челищевъ, 
Левъ. Еирл. Шешминцевъ, Никл. Ив. Цыплаковъ, Гр. Петр. Ха¬ 
латовъ, Никл. Васл. Меренищевскій, Петр. Ал-др. Поповъ, Андр. 
Борисовъ, Ив. Баталинъ, Матв. Першинъ, Ив. Мосинъ, Сем. Ле¬ 
оновъ, Васл. Ефимочкинъ, Ромн. Бахаревъ, Ѳедр. Якушевъ, Ал-ѣй 
Тимашевъ, свящ. Алексѣй Смирновъ, городской голова и пред¬ 
сѣдатель вѣд. гоеудар. имущ. Никл. Серг. Дерябинъ. 

Уѣздная Земская Управа. 

Предсѣдатель отст. поруч. Никл. Никл. Шепелевъ; члены: 
к. секр. Михл. Петр. Лавровъ, дворн. Дм. Михл. Тутолминъ, к. 
секр. Петр. Виктр. Лесли; секретарь прапрщ. заи. Владм. Дм. 

Покровскій; бухгалтеръ Ив. Васл. Горбачевъ. 

Городская Дума. 

Предсѣдатель—городской голова; гласные: Ал-ѣй Ив. Горба¬ 
чевъ, Ив. Никт. Волковъ, Макс. Сем. Лаврухинъ, Як. Серг. Тихо¬ 
мировъ, Ив. Андр. Исаенковъ, Васл. Іосф. Богомоловъ, Ал-др. 
Васл. Кондрашевъ, Никл. Степ. Никитинъ, Ѳедр. Ал-ѣев. Низяевъ, 
Ив. Егор. Лобановъ, Ал-ѣй Васл. Марковъ, Ив. Игнат. Марковъ, 
Егор. Тимф. Зайцевъ, Никл. Ив. Горбачевъ, Никл. Васл. Мере¬ 
нищевскій, Васл. Егор. Дмитріевъ, Серг. Ив .Докукинъ, Дм. Серг. 
Тихомировъ, Никл. Ал-др. Разумовскій, Ив. Прокф. Григорьевъ, 
отъ духов, вѣд. прот. Павл. Гаврл. Архангельскій; секретарь к. 
секр. Никл. Ал-др. Разумовскій. 

Купеческій староста— куп. сынъ Никл. Васл. Меренищевскій. 
Мѣщанс кій староста Як. Серг. Тихомировъ; помощникъ его 
Ив. Егр. Лобановъ. 

Городская Управа. 

Городской голова Ив. Прокф. Григорьевъ; заступ, мѣсто го- 
родскаго головы членъ Макс. Сем. Лаврухинъ, 2-й членъ мѣщ. 
Никл. Никишинъ; секретарь Никл. Ал-др. Разумовскій; бухгалтеръ 
Михл. Петр. Поповъ. 
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Уѣздное Казначейство. 

Казначей к. сов. Ал-ѣй Ѳедр. Крыловъ; старшій бухгалтеръ 
н. с. Ив. Ал-др. Лихачевъ; кассиръ к. а. Гр. Ал-др. Лебедевъ; 
бухгалтеры: I разр. к. а. Никл. Ив. СтеллиФвровскій, 2 разр. 
тит. с. Петр. Дм. Серебряковъ и тит. с. Серг. Ив. Ратмировъ. 

Податная инспекція. 

Податные инспектора; 1 уч. к. а. Ал-ѣй Ал-ѣев. Бахрушинъ 
и 2 уч. тит. с. Ал-др. Ал-др. Воскресенскій. 

Раскладочное по промысловому налогу Присутствіе. 

Члены: Дм. Ив. Труновъ, Никл. Ив. Горбачевъ, Ал-др. Васл. 

Кондрашевъ. 

Уѣздное по квартирному налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель податной инспекторъ; Члены Як. Серг. Тихо¬ 
мировъ, Дм. Герасм. Никольскій, Макс. Сем. Лаврухинъ, Васл. 
Викт. Першинъ и Ал-др. Ал-др. Запольскій. 

III округъ Акцизнаго Управленія. 

Надзиратель н. ч. Вацл. Антн. Попель; помощники надзира¬ 
теля: старшій к. а. Гавр. Ѳедр. Шелковъ (въ г. Жиздрѣ), младшіе к. р. 
Никл. Макс. Гладунъ (въ с. Шохинѣ), г. с. Никл. Васл. Гласонъ 
(въ с. Песочен, зав,); старшій контролеръ к. секр. Юліанъ Эдурд. 
Аморетти (въ с. Аѳанасовѣ); младшіе контролеры н. ч. Васл. 
Юрьев. Корниловъ (въ г. Жиздрѣ), и н. ч. Влад. Карл. Юцкевичъ 
(въ с. Песочен, зав.); дѣлопроизводители: тит. с. Евг. Альфр. 
Фонъ-Гейкингъ, г. с. Леонд. Ив. Миротворцевъ; надсмотрщикъ 
н. ч. Антн. Стансл. Богушевскій. 

Уѣздный судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружнаго суда с. с. Еонст. Конст. Левашевъ; 
товарищъ прокурора Матв. Ив. Скоржинскій; городской судья 
Бронисл.-Матв. Ал-др. Монкевичъ; почетные мировыѳсудья: гр. Ал-ѣй 
Анатл. Орловъ-Давыдовъ, Ал-др. Владм. Толстой, кн. Ал-др. 
Васл. Львовъ, поруч. зап. Ив. Васл. Шепелевъ, Никл. Никл. 
Гедда; судебные слѣдователи: 1 уч. Петр. Варфл. Немыскій, 2уч. 
Эмил. Карл. Краузе; судебный приставъ Михл. Ал-др. Шамаевъ; 
нотаріусъ Ал-ѣй Демент. Добкинъ. 

Тюремное отдѣленіе.. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; директоры: уѣздный 
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исправникъ, уѣздный врачъ, уѣздный членъ окружнаго суда, то¬ 
варищъ прокурора, городской судья, предсѣдатель земской управы, 
прот. Симеонъ Баталинъ, куп. Никл. Ваел. Меренищевскій, Ив. 
Серг. Абрашинъ и Викт. Як. Бедлинскій. 

Начальникъ тюрьмы к. секр. Илья Никл. Лавровъ. 

Опека. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; засѣдатели 
к. а. Петр. Никл. Половцовъ и шт.-кап. Серг. Михл. Суходоль¬ 
скій; письмоводитель дворн. Ал-др. Владм. Богдановъ, (и. д.). 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель Васл. Виктр. Першинъ; члены Серг. Ив. По¬ 
ляковъ и Ал-др. Виктр. Минаковъ; секретарь Никл. Ал-др. Ра¬ 
зумовскій. 

Отдѣленіе Епарх. Училищнаго Совѣта. 

Предсѣдатель—ирот. Павелъ Архангельскій; почетные члены: 
Никл. Никл. Шепелевъ и свящ. Петръ Покровскій; дѣйствитель¬ 
ные члены: свящ —ки Петръ Виноградовъ (казначей), Іоаннъ Гла¬ 
голевъ, Дмитрій Залетаевъ,Николай Веніаминовъ (дѣлопр—тель), 
Іоаннъ Добровъ, Петръ Малининъ, учитель Ѳедоръ Скворцовъ, 
благочинные 1-го, 2-го, 3-го и 4-го округовъ уѣзда, уѣздный на¬ 
блюдатель церк.-прихд. школъ, инспекторъ народныхъ училищъ 
4 уч. и всѣ земскіе начальники уѣзда. 

Уѣздный училищный Совѣтъ. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; члены: инспекторъ 
народныхъ училищъ Никл. Егор. Ѳедоровъ, прот. Павелъ Архан¬ 
гельскій, инспекторъ Михайловскаго город, училища Ѳедр. Авкснт. 
Крюковъ, уѣздный исправникъ, поруч. Ив. Васл. Шепелевъ, поч. 
гр. Ив. Прокф. Григорьевъ и дворн. Ди. Михл. Тутолминъ. 

Маріинская женская прогимназія. 

Начальница прогимназіи Олимпіада ’Ал-др. Грибоѣдова, за* 
коноучитель свящ. Іоаннъ Глаголевъ; учители: к. а. Ал-ѣй Самуил. 
Комаровъ, тит. с. Васл. Петр. Заботинъ, Маргарита Як. Лесли, 
Клавдія Ал-др. Александровская, Зинаида Евг. Попова, рукодѣ¬ 
лія—Евгенія Ѳедр. Гренъ, лриготов. класса Анна Афн. Печкина; 
врачъ к. сов. Михл. Іосф. Лѣсневскій. 


Дворянская 
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Адресъ-Календарь. 


Жиздринское городское училище. 

Августѣйшій Покровитель училища Его Императорское Вы¬ 
сочество Государь Наслѣдникъ и Великій Князь Михаилъ Алек¬ 
сандровичъ; почетный смотритель—предводитель дворянства; ин¬ 
спекторъ н. с. Ѳедр. Авкснт. Крюковъ; законоучитель свящ. Іо¬ 
аннъ Глаголевъ; учители спеціальныхъ предметовъ— Ив. Франц. 
Файгель и Францъ Ив. Шнейдер; завѣдующій общими классами 
к. а. Ѳедр. Фили. Скворцовъ; учители: Ал-др. Ал-др. Умовскій, 
Ѳедр. Кулаковъ, тит. с. Васл. Петр. Заботинъ (искуствъ); врачъ 
к. сов. Дм. Герас. Никольскій. 

Лѣсничіе Лѣсничествъ. 

Старшій лѣсной ревиз. н. с. Стансл. Ив. Гуторовичъ (завѣд. 
Кцинскимъ лѣсничествомъ); лѣсничіе: Жиздринскаго лѣсн - ва к. 
секр. Никл. Серг. Дерябинъ, Фастовицкаго к. а. Ив. Петр. Бер-. 
зингъ и Раменскаго к. а. Корнл, Антн. Белдовскій. 

Управленіе Уѣзднаго Боннскаго Начальника. 

Уѣздный воинскій начальникъ полк. Вдадм. Ал-ѣев. Ерар- 
скій/ дѣлопр—тель к. секр. Ив. Ив. Блументаль; завѣд. склад, 
имущ, подпор. Ив. Никл. Клейтманъ. 

Врачебный персоналъ. 

Уѣздный врачъ к. сов. Михл. Михл. Емельяновъ; городовой 

врачъ ., земскіе врачи: к. сов. Михл. Іосф. Лѣсневскій; 

1 уч. к. сов. Дм. Герасм. Никольскій (г. Жиздра); 2 уч. н. с. 
Ромн. Август. Генрихсенъ (с. Плохино); 3 уч. н. с. Іосф. Абрм. 
Коганъ (с. Моклаки); 4 уч. к. сов. Михл. Ив. Транквилевскій 
(с. Нагорное); 5 уч. к. сов. Павл. Дм. Борщовъ (с. Мокрое); 6 уч. 
Д - сов. Альбр. Ѳедр. Нейманъ (с. Овсорокъ); 7 уч. Маркъ Самуил. 
Кронинъ (с. Подбужъ); 8 уч. Конст. Васл. Орловъ (с. Людиново); 
акушерки: городская Екатѳр. Гавр. Никольская и земская Юлія 
Герас. Прозоркевичъ. 

Ликвидаціонная комиссія по дѣламъ бывш. Общ. банка. 

Предсѣдатель Ал-др. Ив. Ватолинъ, члены Никл. Филип. 
Румянцевъ и Никл. Ѳедр. Кондрашевъ; бухгалтеръ Михл. Петр. 

Поповъ. 

Благотворительное Общество. 

Предсѣдатель правленія Ал-ѣй Леонт. Обновленскій; члены: 
Михл. Макс. Липецъ, Никл. Филип. Румянцевъ, Серг.' Ив. Доку- 
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кинЪ; Никл. Ив. Горбачевъ, Ив. Як. Зябловъ, Михл. Петр. По¬ 
повъ и свящ. Алексѣй Смирновъ. 

Дѣтскій сиротскій пріютъ. 

Учредители: пот. поч. гр. Ив. Игнат. Марковъ, Дм. Сем. 
Азаровъ; попечительницы Ѳедосья Ив. Волкова и Татьяна Петр. 
Исаенкова; смотрительница Анна Хартн. Космачевская; врачъ 
Михл. Михл. Емельяновъ. 

Женская городская богадѣльня. 

Попечитель богадѣльни куп. Ал-др.Васл. Кондрашовъ. 

Благочинные церквей: 

1-го округа дрот, жиздр. собора Симеонъ Баталинъ, 2-го окр. 
прот. с. Шохина Василій Титовъ, 3-го окр. свящ. с. Дрогошанп 
Николай Покровскій и 4 окр. свящ. с. Будчина Василій Бого¬ 
любовъ. 

Настоятели церквей: 

Жиздринскаго собора прот. Симеонъ Баталинъ, Каванской ц. 
ирот. Павелъ Архангельскій, Покровской—свящ. Петръ Виногра¬ 
довъ, Сергіевской--свящ. Николай Веніаминовъ, Тюремной—свящ. 
Василій Даевъ и при домовой церкви городскаго училища свящ. 

Іоаннъ Глаголевъ. 

Акціонерное общество Мальцевскихъ заводовъ. 

Директоръ—распорядитель Левъ Кприл. Шесминцевъ; ди¬ 
ректоры: Песоченскаго чугуно-литейнаго завода Павл. Ив. То- 
минскій; Хотьковскаго и Ресетинскаго Георг. Пантлм. Островер- 
шенко; Людиновскаго и Сукрѳмльскаго Ив. Роман. Страсбургеръ, 
Боровскаго портландъ-цѳмѳитнаго завода Анатл. Михл. Емельяновъ. 

Кромѣ поименов. учрежденій имѣются: 

Въ г. Жиздрѣ: 1) одинъ книжный магазинъ, принадлежащій 
женѣ учителя Заботиной; 2) двѣ библіотеки для чтенія—земской 
управы и городскаго общества; 3) двѣ типографіи—Зуевой и 
Тихомирова; 4) одна фотографія—Авдулиной; 5) одна земская 
больница на 87 кроватей съ аптекой и два аптекарскихъ мага¬ 
зина—-Луневичъ и Липецъ; б) дѣтскій пріютъ съ 24 призрѣвае¬ 
мыми мальчиками; 7) богадѣльня съ 6-ю призрѣваемыми женщи¬ 
нами; 8) интернатъ женской прогимназіи съ 30 ученицами. 

Въ уѣздѣ: 1) одна библіотека для чтенія въ с. Людиновѣ 
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Адресъ-Календарь. 


Малъцевскаго Акціонернаго Общества; 2) 10 больницъ (7 земскихъ 
и 3 заводскихъ) въ с. Песоченскомъ заводѣ на 20 кров., въ с. 
Людиновѣ (земская) на 30 кров, и заводская на 10 кров., въ с. 
Думѳничѳскомъ заводѣ на 6 кров., въ с. Шохинѣ на 20 кров., 
въ с. Моклакахъ на 10 кров., въ с. Нагорномъ на 10 кров., въ 
с. Мокромъ на 15 кров., въ с. Овсорокѣ на 10 кров, и въ с. Под- 
бужьѣ на 10 кров, и 3) двѣ частныхъ аптеки въ с. Людиновѣ 
дровнз. Коробочкина и въ с. Шохинѣ помощи, провизора Алек¬ 
сандра Попова. 


Козельскій уѣздъ і его учрежденія. 

Уѣздный предводитель дворянства отст. гвард. поруч. Михл. 
Владм. Сабо; кандидатъ на должность предводителя Евг. Ал-ѣев. 
Денибековъ; письмоводитель н. ч. Антн. Анти. Роръ. 

Уѣздное Полицейское Управленіе. 

Уѣздный исправникъ к. сѳкр. Левъ Ваел. Рахмановъ (и. д.). 
помощникъ исправника к. а. Георг. Ал-др. Дмитріевъ; секретарь 
тит. с. Ал-др. Михл. Капустинъ; столоначальники: н. ч. Ѳедр. 
Никл. Вырсиій, г. с. Никл. Евг. Краснопольскій; регистраторъ н. 
ч. Васл. Поповъ; уѣздный врачъ с. с. Петр. Никл. Козловскій. 

Становые пристава: 1 стана тит. с. Ал-др. Павл. Рагуль- 
скій, 2 ст. г. с. Тихн. Ѳедр. Зиминъ; полицейскій надзиратель 
к. секр. Никл. Михл. Ипатовъ. 

Уѣздный Съѣздъ. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; земскіе 
начальники: 1 уч. подпр. Михл. Михл. Барсуковъ, 2 уч. нодар. 
Конст. Никл. Пономаревъ, 3 уч. подпр. Боре. Ал-др. Ялозо, 4 уч. 
подпр. Никл. Ал-др. Запольскій и 5 уч. шт.-кап. Серг. Никл. 
Аксаковъ; секретарь к. а. Вас. Ив. Поступальсній. 

Кромѣ того 

а) по дѣламъ судебнымъ: уѣздный членъ окружного суда, 
почетные мировые судьи и городской судья; 
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б) по дѣламъ административнымъ — уѣздный исправникъ, 
предсѣдатель уѣздной земской управы и податной инспекторъ. 

Уѣздное по воинской повинности Присутствіе. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; члены: 
уѣздный исправникъ, уѣздный воинскій начальникъ, членъ зем¬ 
ской управы; дѣлопроизводитель к. сѳкр. Дм. Боре. Ермиловъ. 

Уѣздный Распорядительный Комитетъ. 

Предсѣдатель — уѣздный исправникъ, члены: предсѣдатель 
земской управы, городской голова, вопяскій начальникъ и началь¬ 
никъ почтово-телеграфной конторы. 

.Уѣздный Комитетъ Попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель комитета—уѣздный предводитель дворянства; 
депутатъ отъ духовнаго вѣдомства; члены: инспекторъ народныхъ 
училищъ, учитель-инспекторъ город. 3-хъ класн. училища, уѣзд¬ 
ный членъ окружного суда, товарищъ прокурора, уѣздный исправ¬ 
никъ, уѣздный воинскій начальникъ, надзиратель 2 округа акцзн. 
управленія, земскіе начальники уѣзда, податной инспекторъ, го¬ 
родской судья, городской голова, кн.Ал-ѣй Дм. Оболенскій; дѣло¬ 
производитель к. секр. Дм. Боре. Ермиловъ. 

Почтово-телеграфная контора. 

Начальникъ конторы н. с. Вас. Владм. Шкилевъ; помощ¬ 
никъ его к. а. Петр. Ив. Дмитревскій; надсмотрщикъ и. ч. Ад-ѣй 
Ал-ѣѳв. Игнатьевъ; почтово-телеграфные чиновники: У разр. н. ч. 
Петр. Никл. Пановъ, VI разр. к. секр. Як. Ив. Музалевскій, 
к. секр. Петр. Веніам. Кузнецовъ и н. ч. Никл. Никл. Янсонъ. 

Уѣздное Земское Собраніе. 

* Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; гласные: 

Серг. Никл. Аксаковъ, Георг. Влёдм. Бурманъ, Михл. Михл. Бар¬ 
суковъ, Петр. Владм. Блохинъ, Никл. Ал-ѣев. Домогацкій, Ал-ѣй 
Никл. Домогацкій, Петр. Ал-ѣев. Домогацкій, Евг. Ал-ѣев. Де- 
нибековъ, Серг. Ал-ѣев. Денибековъ, Ал-др. Ал-др. Запольскій, 
Никл. Ал-др. Запольскій, кн. Ал-ѣі Дм. Оболенскій, кн. Ал-ѣй 
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Ал-ѣев. Вяземскій, Никл. Серг. Пашкинъ, Конст. Никл. Понома¬ 
ревъ, Боре. Ал-др. Ялозо, Ив. Онис. Гайдуковъ, Никл. Вас. Дми¬ 
тріевъ, Михл. Ал-ѣѳв. Клягинъ, Абрамъ Петр. Соловьевъ, Никф. 
Данл. Зарѣцкій, Абрамъ Степ. Зарѣцкій, Васл. Петр. Дмитріевъ, 
Валент. Дм. Васильевъ, Ларн. Ив. Гришановъ, Петръ Горд. Гор- 
дѣевъ, Тихи. Сем. Поляковъ, Анти. Никл. Козловъ, Ефр. Савост. 
Скуповъ, Елизаръ Тимф. Гришинъ. 

Уѣздная Земская Управа. 

Предсѣдатель—подпр. Ал-ѣй Никл. Ергольскій; плены: к. а. 
Влади. Никл. Майдичъ и к. р. Ал-ѣй Владм. Блохинъ; секретарь 
пот. поч. гр. Никл. Абрм. Розановъ. 

Городская Дума. 

Предсѣдатель—городской голова; гласные: Ив. Ив. Голова¬ 
чевъ, Фили. Ив. Гурьяновъ, Петр. Петр. Зотовъ, Павл. Никл. 
Зотовъ, Михл. Ѳедр. Зотовъ, Никл. Ив. Истратовъ, Макс. Ив. 
Кузнецовъ, Ив. Аѳан. Скрыпкинъ, Ал-др. Дм. Сибирцевъ, Дм. 
Ив. Сахаровъ, Ал-дръ Ал-др. Солнцевъ, Ив. Іосф. Соловьевъ, 
Михл. Егор. Лавровъ, Михл. Михл. Шатовъ, Вас. Ал-ѣев. 
Лепехинъ, Ал-др. Никл. Сампелевъ, Никл. Ив. Ѳедотовъ. 
Купеческій староста Дм. Ив. Сахаровъ. 

Мѣщанскій староста Макс. Ив. Кузнецовъ. 

Городская Управа. 

Городской голова Абрм. Петр. Соловьевъ; члены: Ив. Аѳан. 
Скрипкинъ; Ив. Адри. Ярославкинъ; секретарь тит. с. Ал-дръ 
Ал-др. Степановъ; бухгалтеръ Никл. Ив. Истратовъ. 

Уѣздное Казначейство. 

Казначей к. сов. Михл. Егор. Лавровъ; старшій бухгалтеръ 

и. с. Петр. Васл. Капорскій; кассиръ к. а. Ѳедр. Кирл. Декусаръ; 
бухгалтеры: к. а. Евг. Васл. Краснопольскій, тит. с. Никл. Ал-др. 
Степановъ, к. сѳкр. Никл. Никл. Пучковскій и счетный чин. 

к. р. Степ. Вас. Авраамовъ. 

Податная инспекція. 

Податной инспекторъ тит. с. Никл. Ал-др. Пановъ; помощ¬ 
никъ его тит. с. Вас. Ал-др. Извѣковъ; 

Раскладочное по промысловому налогу, Присутствіе. 

Предсѣдатель — податной инспекторъ, члены; Никл. Васл. 
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Дмитріевъ, Петр. Петр. Зотовъ, Серг. Никл. Скрипкинъ, Аврм. 
Петр. Соловьевъ и отъ акцизы, вѣд. н. с. Евг. Конст. Межековъ. 

Уѣздное по квартирному налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ, чдены: Ал-ѣй Павл. 
Акимовъ, Ал-др. Дм. Сибирцевъ, Конст. Вас. Еремѣевъ, Серг. 
Никл. Скрипкинъ, Ѳедр. Кир ил. Декусаръ, Ал-др. Никл. Сам- 
пелевъ. 


2-й округъ Акцизнаго Управленія. 

Надзиратель н. с. Петр. Триф. Уклейнъ; помощникъ его 
н. с. Евг. Конст. Межековъ, контролеры: старшій к. секр. Ив. 
Петр. Метисовъ, младшій к. секр. Георг. Никл. Ивановъ; дѣло¬ 
производители—н. ч. Станс. Михл. Станкевичъ и тит. с. Никл. 
Михл. Костылевъ. 

Уѣздный судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружнаго суда с. с. Никл. Никл. Кашкинъ; 
почетный мировой судья кн. Ал-ѣй Дм. Оболенскій; товарищъ 

прокурора к. а. Матв. Ив. Скаржинскій; городской судья.; 

судебный слѣдователь н. с. Анатл. Матв. Шталевъ; судебный при¬ 
ставъ к. р. Серг. Вас. Титовъ; нотаріусъ отст. корн. Владм. Ив. 
Таманскій; судебный разсыльный Ал-дръ Ал-др. Соколовъ. 

Тюремное отдѣленіе. 

Предсѣдатель— предводитель дворянства; директоры: уѣздный 
исправникъ, уѣздный врачъ, уѣздный членъ окружного суда, го¬ 
родской голова, предсѣдатель земской управы, прот. Митрофанъ 
Покровскій, городской судья, к. а. Васл. Ив. Поступальскій и 
свящ. Василій Королевъ. 

Начальникъ тюрьмы тит. с. Ал-др. Павл. Новоградскій. 

Дворянская Опека. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; засѣдате¬ 
ли: н. с. Дм. Петр. Нестеровичъ, двор. Никл. Ал-др. Россетъ; 
письмоводитель тит. с. Ал-др. Як. Никольскій. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель—городской голова; члены: Илья Іосф. Котель¬ 
никовъ и Никл. Дм. Михайловъ; секретарь тит. с. Ал-дръ Ал-др. 

Степановъ. 
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Отдѣленіе Епархіальнаго (Училищнаго Совѣта. 

Почетный членъ и попечитель школъ кн. Ал-ѣй Дж. Обо¬ 
ленскій; предсѣдатель прот. Михаилъ Чупровъ; члены: прот. Сер¬ 
гій Захаровскій; земскіе начальники уѣзда, благочинные уѣзда, 
с. с. Вячсл. Михл. Рихтеръ, тит. с. Никл. Ал-др. Пановъ, н. с. 
Никл. Як. Преображенскій, свящ. Василій Королевъ, свящ. 
Георгій Городецкій (казначей) п свящ. Димитрій Никольскій 
(дѣлопр—тель). 

Уѣздный Училищный Совѣтъ. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; члены: 
инспекторъ народныхъ училищъ с. с. Вячесл. Михл. Рихтеръ, 
инспекторъ-учитель н. с. Никл. Як. Преображенскій, уѣздный 
исправникъ, земскіе начальники, прот. Митрф. Ив. Покровскій, 
городской голова и дворн. Никл. Ал-ѣев. Домогацкій. 

Городское трехклассное училище. 

Почетный смотритель двор. Никл. Ал-ѣев. Домогацкій; ин¬ 
спекторъ-учитель н. с. Никл. Як. Преображенскій; законоучитель 
прот. Михаилъ „Чупровъ; учители н. с. Матв. Як. Ломакинъ и 
Никл. Ив. Ложечниковъ (въ X кл.). 

Женская прогимназія. 

Попечительница княгиня Елизавета Никл. Оболенская; на¬ 
чальница прогимназіи Анна Дм. Богданова; учительницы: Ольга 
Конст. Соковичъ, Екатр. Никл. Сахарова, Зинаида Дм. Николь¬ 
ская и Евгенія Никл. Сахарова. 

Низшее ремесленное училище. 

Завѣдующій работами техникъ Тпмф. Васл. Толстогузовъ; 
законоучитель свящ. Георгій Городецкій; учитель н. с. Никл. 

Як. Преображенскій. 

Приходскія училища: 

1- е,—законоучитель свящ. Георгій Городецкій, учитель Ал-др. 
Ѳедр. Селивановъ; 

2- е,—законоучитель свящ. Василій Корнѣевъ, учитель Михл. 
Сем. Чекушкинъ. 

Начальное училище. 

Законоучитель свящ. Сергій Протопоповъ, учительница Ма¬ 
рія Васл. Титова. 


Козельскій уѣздъ й его учрежденія. 


±±І 


Церковно-приходская школа. 

Законоучитель свящ. Георгій Городецкій, учительница Ал-дра 
Ѳѳдр. Вырская, наблюдатель свящ. Михаилъ Чупровъ. 

Лѣсничіе лѣсничествъ. 

Козельскаго к. а. Ив. Іуліан. Доманскій; Ягоднинскаго к. а. 
Ив. Лукьян. Вигурскій; Грязнинскаго к. а. Пав. Ив. Вашковъ. 

Управленіе Воинскаго Начальника. 

И. д. уѣзднаго воинскаго начальника кап. Никл. Ал-др. Ма¬ 
ковецкій; и. д. дѣлоир—ля к. р. Никл. Ѳедр. Семеновъ. 

Врачебный персоналъ. 

Уѣздный врачъ с. с. Петр. Никл. Козловскій; городовой врачъ 
(онъ-же земскій) Дм. Никл. Эсауловъ; зѳмскіе врачи: Михл. Митрф. 
Поповкинъ, Вас. Ив. Успенскій (въ с. Поздняковѣ); ветеринарный 
врачъ Ѳедр. Никф. Козловъ; акушерки: Надежда Ал-ѣев. Алек¬ 
сѣева, Вѣра Павл. Ненарокомова, Елена Серг. Ладыженская и 
Анна Ив. Савостьянова. 

Городской Обществен. Банкъ. 

Директоръ банка Серг. Сем. Еремѣевъ; товарищи его Вас. 
Ал-ѣѳв. Смирновъ и Конет. Вас. Еремѣевъ; бухгалтеръ Ив. Ѳедр. 

Ѳедоровъ. 

Вольно-пожарное Общество. 

Предсѣдатель Ив. Прохр. Логиновъ; члены: Пав. Никл. Зо¬ 
товъ и Серг. Сем. Еремѣевъ. Начальникъ дружины Ал-дръ Пав. 
Рагульскій; завѣд. имуществомъ Тимф. Вас. Толстогузовъ; по¬ 
мощникъ его Карлъ Карл. Цурмюръ. 

Общество пособія учащимся при городок, училищѣ. 

Члены: Михл. Егор. Лавровъ, Евг. Конст. Межековъ, Ив. 
Ал-ѣев. Герасимовъ, прот. Михаилъ Чупровъ; кандидаты: Пав. 
Онио. Гайдуковъ и Карлъ Карл. Цурмюръ. 

Общество пособія бѣднымъ. 

Предсѣдатель тит. с. Никл. Михл. Костылевъ; члены: Михл. Егор. 
Лавровъ, свящ. Сергій Протопоповъ, Михл. Митроф. Поповкинъ, 
Вячесл. Михл. Рихтеръ и Пав. Овис. Гайдуковъ. 
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Отдѣленіе общества „Краснаго Креста“. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; товарищъ предсѣ- 
дателя городской голова; членъ казначей и дѣлопроизводитель Дм. 
Боре. Ермиловъ. 

Уѣздное попечительство дѣтскихъ пріютовъ вѣд—ва учрежденіи 
Императрицы Маріи. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; члены: уѣздный ис¬ 
правникъ, городской голова, инспекторъ народныхъ училищъ (онъ- 
же заступ, м. прѳдс—ля.), предсѣдатель земской управы, уѣздный 
врачъ, прот. Козельскаго собора; дѣлопроизводитель к., секр. Дм. 
Боре. Ермиловъ. 

Ссудо-сберегательная Касса въ гор. Козельскѣ. 

Предсѣдатель тит. с. Никл. Ал-др. Пановъ; члены: к. сов. 
Михл. Егор. Лавровъ, тит. с. Никл. Михл. Костылевъ; казначей 
к. а. Ѳедр. Кирил. Декусаръ. 

Благочинные церквей. 

1-го округа прот. Козельскаго собора Митрофанъ Покровскій, 
2-го округа прот. Сухиничскаго собора Сергій Захаровскій, 3-го 
округа евящ. с. Дудина Алексѣй Кореневъ. 

Настоятели церквей г. Козельска. 

Успенскаго собора прот. Митрофанъ Покровскій; Благовѣ¬ 
щенской ц. Георгій Городецкій; Богоявленской ц. прот. Василій 
Королевъ; Васильевской ц. прот. Михаилъ Чупровъ; Вознесенской 
ц. свящ. Алексѣй Чинновъ; Никольской ц. свящ. Дмитрій Николь¬ 
скій и Свято-Духовской церкви свящ. Іаковъ Тихомировъ. 

Козельская Оптика Пустынь. 

Настоятель пустыни игуменъ Ксенофонтъ. 

Агенты страховыхъ обществъ. 

„Земскаго"—отст. н. с. Никл. Степ. Брагинъ; „1-го Россій¬ 
скаго Общества" --пот. поч. гр. Никл. Абрам. Розановъ; „2-го Рос¬ 
сійскаго Общества"—Абрм. Петр. Соловьевъ; „С.-Петербургскаго" 
Петр. Абрм. Солодовъ; „Общества Россія" к. секр. Дм. Борис. 
Ермиловъ; „Варшавскаго"—Платн. Аѳан. Цукерманъ; „Русскаго"— 
Никл. Дм. Михайловъ; „Сѣвернаго"— Серг. Сем. Еремѣевъ; „Мос¬ 
ковскаго" Ал-др. Илч. Зотовъ; и „Саламандра"— куп. сынъ. Васл. 
Цавл. Гайдуковъ. 



Козельскій уѣздъ и, его учрежденія. 


Ш 


Рязанско-Уральская жел. дорога. 

Начальникъ ст. „Козельскъ* Іуліанъ Казн. Закржѳвскій; 
начальникъ ст. „Кирѣевской*— Ив. Степ. Грачевъ. 

Въ Козельскомъ уѣздѣ имѣются еще слѣдующія учрежденія. 

Богадѣльня въ городѣ на 11 призрѣваемыхъ. 

Больницы: а) земская городская на 55 кроватей; б) въ с. 
Дудинѣ на 8 кров., въ с. Поздняковѣ на 12 кров., и г) яри мо¬ 
настырѣ въ Оптиной пустыни на 20 кров. 

Аптеки: а) въ г. Козельскѣ—земская и б) въ уѣздѣ--при 
больницахъ. 

Аптекарскій магазинъ (въ городѣ) содержится женою прови¬ 
зора Розою Як. Синай. 

Библіотеки: въ г. Козельскѣ - земская, въ с. Прыскахъ— 
общественная безплатная читальня; въ Оптиной пустыни—библіо¬ 
тека и книжная лавка; въ селеніяхъ Волконскомъ и Устахъ при 
чайныхъ лавкахъ Попеч-ва о народной трезвости—библіотеки для 
народныхъ чтеній. 

Типографія въ Козельскѣ принадлежитъ кр. Мартину Со¬ 
колову. 

Фотографіи: 1) мѣщ. Алоизія Болондзь и 2) дворн. Ал-др. 

Ал-ѣев. Садова. 


Заштатный городъ Суинга- 

Почтово-Телеграфная Контора. 

Начальникъ конторы к. а. Андр. Ѳѳдр. Преображенскій, 
помощникъ его г. с. Ив. Ив. Чижиковъ; надсмотрщики к. севр. 
Андр. Порфир. Трубниковъ и н. ч. Ив. Михл. Агяфоновъ; поч¬ 
тово-телеграфные чиновники: У разр. н. ч. Никл. Ал-др. Тара¬ 
совъ, УІ разр. к. р. Ив. Ив- Рудневъ, н. ч. Никл. Ал-др. Ус¬ 
пенскій. 

Упрощенное Городское Управленіе. 

Городской староста куп. Никл. Ал-др. Галкинъ; помощникъ 
его Іосф. Тѳрнт. Чѳсаковъ; уполномоченные: Абрм. Михл. Семіо- 
ничевъ, Михл. Никл. Макаровъ, Вас. Ив. Переховъ, Ив. Ив. 
Шемякинъ, Никф. Як. Ѳомичевъ, Конст. Ѳѳдр. Семинъ, Петр. 
Ив. Любинъ, Козм. Дм. Зайцевъ, Михл. Андр. Сухотинъ. Ив- 
Ад-ѣев. Чесаковъ, Вас. Триф. Маринъ и Дм. Дм. Зайцевъ. 
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Полицейскій надзиратель г. с. Ив. Вас. Велькеръ; околоточ¬ 
ный надзиратель н. ч. Никл. Як. Сорочнинъ. 

Городское по квартирному налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель —податной инспекторъ; члены: Абрм. Михл. 

Семіоничевъ, Никф. Як. Ѳомичевъ и Іосф. Тернт. Чесаковъ. 

2 й округъ Акцизнаго Управленія. 

Старшій контролеръ. ; завѣдующій казен. вин¬ 

нымъ складомъ барн. Ричардъ Альфр. Фонъ-Гейкинъ. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель—помодщикъ городского старосты; члены Гавр. 
Филп. Усачевъ и Ив. Осн. Зайцевъ; письмоводитель Владм. 
Ал-ѣев. Виноградскій. 

Врачебный персоналъ, 

Городовой врачъ к. сов. Владел. Ромуал. Гулевичъ; фельд¬ 
шеръ к. р. Ал-др. Никл. Янсонъ; акушерки: земская Вѣра Пав. 

Ненарокомова и городская Анна Стен. Соколова. 

Городское двухклассное училище. 

Почетный смотритель Пав. Ив. Саломатниковъ; завѣд. учи¬ 
лищемъ н. с. Вас. Адріан. Тутевичъ; законоучитель свящ. Николай 
Чебышевъ; учитель и. с. Ѳедр. Васл. Шапошниковъ; помощникъ 
его Іосф. Як. Гладковъ. 

Вольно-пожарное общество. 

Предсѣдатель-— куп. Никл. Ал-др. Галкинъ; члены: Іосф. 
Терент. Чесаковъ, Іосф. Як. Гладковъ, Андр. Петр. Скалдинъ и 
Владел. Ромуалд. Гулевичъ. 

Настоятели церквей. 

Протоіерей Сергій Захаровскій, свящ. Николай Чебышевъ 
и свящ. Николай Троицкій. 

Агенты страховыхъ обществъ. 

„Земскаго"—дворн. Пав. Ал-др. Бѣловъ; „Россія"—Іосф. Як. 
Гладковъ; „Якорь"— Михл. Ив. Пацевъ; „Саламандра"— Петр. 
Устин. Ивановъ; „Русскаго"— Ив. Ив. Королевъ. 

Ст. Сухиничи Моск.-Кіев.-Ворон. ж. д. 

Начальникъ станціи Тих. Ив. Ивановъ: начальникъ депо 




Лихвинскій уѣздъ и его учрежденія. 
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Михл. Михл. Кузнецовъ; врачъ Никл. Август. Михайловичъ; 
фельдшеръ Ал-ѣй Вас. Киселевъ. 

Въ Сухиничахъ имѣются еще слѣдующія учрежденія. 

Городская богадѣльня Чубы кина. Предсѣдатель Михл. Андр. 
Сухотинъ; члены: Петр. Ив. Любинъ и Никф. Як, Ѳомичевъ. 
Аптека провизора Адольфа Миллеръ. 

Городская публичная библіотека . Завѣд. библіотекой Іосф. 
Терен. Чесаковъ; библіотекарь—дочъ н. с. Ал-дра Владм. Вино¬ 
градская. 

Безплатная библіотека-читальня. Предсѣдатель дворн. Пав. 
Ал-др. Бѣловъ, завѣд. читальней прот. Сергій Захаровскій; товар, 
пред. свящ. Николай Чебышовъ; казначей Як, Вас. Маринъ; би¬ 
бліотекарь Петр. Еф. Тумановъ. 


Уѣздный предводитель дворянства г. с. Серг. Ал-др. Поповъ; 

кандидатъ на предводителя.; письмоводитель к. секр. 

Ал-др. Ив. Турбинъ. 

Уѣздное Полицейское Управленіе. 

Уѣздный исправникъ н. с. Григ. Никл. Лебедевъ; помощ¬ 
никъ его н. с. Ив. Аким. Соколовскій; секретарь к. секр. Григ. 
Михл. Виноградовъ; столоначальники: н. ч. Адріанъ Ив. Мило¬ 
видовъ и н. ч. Владм. Ив. Турбинъ; регистраторъ н. ч. Михл. 
Вас. Разумовскій (и. д.); уѣздный врачъ к. сов. Евг. Михл. Пѣнкинъ. 

Становые пристава: 1 стана к. а. Вас. Илч. Васильевъ и 
2 от. к. а. Никл. Никл. Денисовъ; полицейскій надзиратель 
к. секр. Григ. Вас. Воронцовъ. 

Уѣздный Съѣздъ. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; земскіе 
начальники: 1 участка к. сов. Петр. Петр. Елагинъ, 2 уч. к. р. 
Ал-др. Сем. Яковлевъ, 3 уч. к. а. Ал-др. Михл. Сухотинъ ж 4 
уч. шт.-кап. Людв. Ал-др. Дитрихъ (и. д.). 

Кромѣ того 

а) по дѣламъ судебнымъ—уѣздный членъ окружного суда» 
почетные мировые судьи и городской судья, 
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и б) по дѣламъ административнымъ—уѣздный исправникъ, 
предсѣдатель земской управы и податной инспекторъ; секретарь 
г. с. Ал-др. Вас. Фонъ-Вернеръ. 

Уѣздное по воинской повинности Присутствіе. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; члены: 
уѣздный воинскій начальникъ, уѣздный исправникъ, предсѣдатель 
земской управы, городской староста, пот. поч. гр—не: Вас. Вас. 
Киселевъ и Ал-др. Вас. Киселевъ, поч. гр. Ив. Петр. Хлюпинъ; 
дѣлопроизводитель н. ч. Болел. Фердн. Козловскій. 

Уѣздный Распорядительный Комитетъ. 

Предсѣдатель—уѣздный исправникъ; члены: уѣздный воинскій 
начальникъ, предсѣдатель земской управы и городской староста. 

Уѣздный Комитетъ Попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель предводитель дворянства; члены правленія: 
прот. Петр. Аѳан. Протопоповъ, свящ. Іоан. Петр. Георгіевскій, 
податной инспекторъ, акцизный чиновникъ, уѣздный врачъ, уѣзд¬ 
ный исправникъ, городской староста, предсѣдатель земской упра¬ 
вы, городской судья, завѣдывающій городскимъ училищемъ и всѣ 
земскіе начальники уѣзда. 

Почтово-телеграфная контора. 

Начальникъ конторы к. секр. Еазмр. Іосф. Гирджусъ; по¬ 
мощникъ его к. р. Ал-ѣй Вас. Ивановъ; надсмотрщикъ и. ч. Ив. 
Ѳедр. Ѳомичевъ. 

Ханинское почтовое отдѣленіе. Начальникъ отдѣленія н. ч. 
Ив. Михл. Олеровъ. 

Уѣздное Земское Собраніе. 

Предсѣдатель — предводитель дворянства; гласные: Владм. 
Як. Ханыковъ, Ал-др. Михл. Сухотинъ, Серг. Ал-ѣев. Саловъ, 
Ал-ѣй Ал-ѣев. Ѳомичевъ, Орестъ Андр. Желябужскій, Ал-др. 
Никл. Смирновъ, Ал-др. Сем. Яковлевъ, Гр. Сем. Полуэктовъ, 
Бор. Юрьев. Ходобай, Никл. Дормд. Черемисиновъ, Владм. Ал-ѣев. 
Тимашевъ-Бѳрингъ, Петр. Ѳедр. Ананьевъ, Никт. Петр. Хлю¬ 
пинъ, Ал-др. Никл. Туркинъ, Михл. Козьм. Кочетковъ, Емел. 
Антн. Козловъ, Михл. Филп. Тишинъ, Никт. Филп. Тришинъ, 
Вас. Прокоф. Семеновъ, Вас. Ив. Клейменовъ, Дм. Полкр. Ки¬ 
ринъ и Козм. Ѳедр. Старостинъ. 
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Уѣздная Земская Управа. 

Пѳдсѣдатѳль к. а. Вас. Ал-ѣев. Фонъ-Вернеръ; члены: корн, 
гвар. Владм. Як. Ханыковъ, кап. Ал-др. Никл. Смирновъ; бух¬ 
галтеръ пот. поч. гр. Ал-др. Никт. Никитинъ; агентъ г. с. Владм. 
Конст. Кичинъ. 

Городское Упрощенное Управленіе. 

Городской староста куп. Ал-др. Петр. Аносовъ; помощникъ 
его Влдм. Никл. Борисовъ; уполномоченные: Алипій Дм. Азаровъ, 
Ив. Даврент. Соколовъ, Дм. Ал-ѣев. Миленушкинъ, Ал-ѣй Ал-ѣѳв. 
Петровъ, Ал-др. Вас. Дешинъ, Ив. Аѳан. Пронинъ. Ив. Ив. Бо¬ 
рисовъ, Вас. Тих. Орловъ, Дм. Вас. Клевцовъ, Ал-др. Петр. Ано¬ 
совъ, Конст. Михл. Салищевъ, Владм. Никл. Борисовъ, Ив. Ив. 
Лапшиновъ, Андр. Ѳедр. Рѣшаевъ, Ив. Ѳедр. РЪшаевъ; депутатъ 
отъ духи. вѣд. прот. Петр. Аѳан. Протопоповъ. 

Уѣздное Казначейство. 

Казначей к. сов. Никл. Гр. Дмитревскій; старшій бухгалтеръ 
н. ч. Владм. Никл. Житовсній; бухгалтеры: 1-го разр. г. с. Михл. 
Іѳзек. Алехинъ и 2 разр. к. секр. Ники. Евдк. Меньшовъ. 

Податная Инспекція. 

Податной инспекторъ н. с. Евг. Павл. Миловановъ. 

Раскладочное по промысловому налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены Алипій Дм. Аза¬ 
ровъ, Ал-др. Вас. Дешинъ, Ал-др. Петр. Аносовъ; торговые де¬ 
путаты: Дм. Ал-ѣев. Миленушкинъ и Ив. Дм. Матюхинскій. 

Уѣздное по квартирному налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены: Ал-др. Вас. Де¬ 
шинъ, Алипій Дм. Азаровъ и Михл. Дм. Салищевъ. 


Старшій помощи, надзир. н. о. Ал-ѣй Ив. Звягинцевъ. 
Судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружнаго суда с. с. Георг. Серг. Кашкинъ; 
почетные мировые судьи: отст. гѳн.-м. Евг. Ал-др. Погожевъ, 
тайн. с. Евг. Ксенф. Прибыльскій и с. с. Боре. Юрв. Ходобай; 
городской судья с. с. Никл. Ив. Остроумовъ; судебный слѣдова- 
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тель тит. с. Ив. Ив. Вишняковъ; судебный приставъ тит. с. Ив. 
Ал-ѣев. Виноградовъ (и. д.); судебный разсыльный г. с. В. И. 

Успенскій. 

Тюремное отдѣленіе. 

Предсѣдатель-уѣздный предводитель дворянства; директора: 
уѣздный членъ окружнаго суда, товарищъ прокурора, уѣздный 
исправникъ, городской судья, предсѣдатель земской управы, уѣзд¬ 
ный врачъ, городской староста, прот. Петр. Аѳн. Протопоповъ, 
Ал-др. Михл. Сухотинъ, Влдм. Ал-ѣев. Тимашовъ-Берингъ, Петр. 
Петр. Елагинъ, Евг. Пав. Миловановъ,. Серг. Ал-ѣев. Саловъ, 
Ал-др. Сем. Яковлевъ и Ал-ѣй Ив. Звягинцевъ. 

Начальникъ тюрьмы тит. с. Ал-др. Ал-ѣев. Трофимовъ. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель— куп. Дм. Ал-ѣев. Миленушкинъ; члены Ал-др. 
Михл. Салищевъ и Пав. Никл. Мезжевеловъ. 

Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 

Предсѣдатель—свящ. Іоаннъ Георгіевскій; члены: предводи¬ 
тель дворянства, уѣздный исправникъ, свящ—ки Ѳедоръ Собор- 
новъ, Александръ Безсоновъ, Іоаннъ Музалевскій, Василій Ба¬ 
талинъ, прот. ІІетръ Протопоповъ, куп. Ал-др. Вас. Дешинъ 
(казначей), земскіе начальники уѣзда, всѣ благочинные, отъ земства 
Ал-др. Никл. Смирновъ. 

Уѣздный училищный Совѣтъ. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; члены: 
инспекторъ народныхъ училищъ с. с. Никл. Арснт. Дешевой, 
уѣздный исправникъ, н. с. Ал-др. Пав. Хитровскій, к. сов. Петр. 
Петр. Елагинъ, корн.-гв. Влдм. Як. Ханыковъ, земскіе начальники, 

куп. Ал-др. Вас. Дешинъ и свящ. Іоаннъ Георгіевскій. 

Городское двухклассное училище. 

Завѣдывающій училищемъ н. с. Ал-др. Пав. Хитровскій, 
законоучитель прот. Петр. Аѳн. Протопоповъ, учитель (въ X кл.) 
Ал-ѣй Никт. Осиповъ и помощ. учителя н. ч. Пав. Филп. Ѳео- 
дуловъ. 

Лѣсничіе лѣсничествъ. 

.Тихвинскаго - с. с. Ив. Ал-ѣев. Предтеченскій; помощники 
его к. секр. Гр. Филп. Ярошевичъ и к. секр. Никл. Ал-др. Тихо¬ 
мировъ; Ватцовскаго и. с. Евг. Конет. Сильвестровъ. 
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Лѣсная школа при Лихвинскомъ лѣсничествѣ. 

Завѣдывающій школой лѣсничій Ив. Ал-ѣев. Предтеченскій; 
преподаватели—Гр. Фили. Ярошевичъ и> Никл. Ал-др. Тихоми¬ 
ровъ; законоучитель свящ. Андрей Знаменскій. 

Князищевская женская школа молочнаго хозяйства. 

(Адресъ: г. Одоевъ, Тул. губ., с. Князищево). 

Школа содержится на счетъ м—ва зѳмлед? въ имѣніи г-жи 
Польманъ. Попечительница школы вдова ротм. Анаст. Вас. Поль- 
манъ; упраюляющій спеціалистъ по молочному хоз. Ив. Матв. Ра- 
мотъ; преподавательница общеобразовательныхъ предметовъ Валент. 
Ив. Леманъ; законоучитель свящ. Димитрій Музалевскій. 

Управленіе Уѣзднаго Воинскаго Начальника. 

И. д. уѣзднаго воинскаго начальника кап. Никл. Вас. Шаш 
кевичъ; и. д. дѣлопр—ля к. р. Мирн. Кирл. Кирилловъ. 

Врачебный персоналъ. 

Уѣздный врачъ к. сов. Евг. Михл. Пѣнкинъ; городовой врачъ 
Як. Зинв. Черномордикъ; земскіе врачи: 1 уч. Ѳедр. Ив. Лиси¬ 
цынъ (въ с-цѣ Телятинкахъ), 2 уч.; уѣздный фельд¬ 

шеръ Ал-ѣй Ѳедр. Введенскій; повивальная бабка Марія Ив. Даева, 
земская 1 уч. П. С. Бочарова, 2 уч. А. Н. Суходровская; зем¬ 
скіе фельдшера: при городской больницѣ Петр. Кир. Платоновъ, 
въ с. Кулешовѣ Петр. Андр. Успенскій, въ с. Сытичахъ Ф. Т. 
Михайловъ, въ с-цѣ Зябревѣ Е. Ф. Носовъ, въ с. Грязновѣ Григ. 
Ив. Лебедевъ и въ с-цѣ Черепети к. р. Влдм. Ив. Тупелевъ. 

Вольно-Пожарное Общество. 

Предсѣдатель правленія н. с. Григ. Никл. Лебедевъ; члены: 
Никл. Ал-др. Олимпіевъ, Влдм. Конст. Кичинъ, Як. Зин. Черно¬ 
мордикъ, Ал-др. Петр. Аносовъ и Алп. Дм. Азаровъ. Начальникъ 
дружины Григ. Вас. Воронцовъ; понщ— ки Адріанъ Ив. Милови¬ 
довъ и Степ. Ѳедр. Даниловъ. 

Общество попеченія о недостаточныхъ ученикахъ городскихъ 

училищъ. 

Предсѣдатель правленія Ал-ѣй Ив. Звягинцевъ; члены: Никл. 

Ив. Остроумовъ, Ал-др. Пав. Хитровскій, Ал-др. Вас. Дешинъ, 
Елизавета Ѳедр. Олимпіева, Евг. Павл. Миловановъ и Ал-др. 
Вас. Фонъ-Вернеръ. 
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Члены ревизіонной комиссіи: Влдм. Як. Ханыковъ, Вас. 
Ал-ѣев. Фонъ-Вернеръ и Влдм. Никл. Житовскій. 

Православное Благовѣщенское Братство. 

Предсѣдатель совѣта уѣздный исправникъ; товарищи огопрот. 
Петр. Аѳн. Протопоповъ и городской староста; члены: свящ. Андр. 
Вас. Комаровскій (казначей), свящ. Вас. Михл. Баталинъ, куп. 
Алипій Дм. Азамовъ и Ив. Аким. Соколовскій. 

Отдѣленіе Общества „Краснаго Креста". 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; товарищъ его Никл. 
Ив. Остроумовъ; члены Вас. Ал-ѣев. Фонъ-Вернеръ и казначей 
Ал-ѣй Ив. Звягинцевъ. 

Благочинные церквей: 

1-го округа свящ. с. Николо-Гостуни Андрей Знаменскій и 
2-го округа свящ. с. Васильевскаго Алексѣй Златоустовскій. 

Настоятели церквей г. УІихвина. 

Троицкаго собора прот. Петръ Протопоповъ; Введенской 
церкви свящ. Іоаннъ Георгіевскій; Спасской ц. свящ. Андрей 
Комаровскій; духовный слѣдователь свящ. с. Маркова Сергій Суб¬ 
ботинъ. 

Покровскій Добрый монастырь. 

Настоятель монастыря іеромонахъ Мелетій. 

Благотворительныя и общественныя учрежденія. 

Въ Лихвинѣ—богадѣльня на 5 кроватей; попечителемъ и за¬ 
вѣдующимъ ею состоитъ Ив. Лавр. Соколовъ. 

Земская больница на 30 кров, и частная аптека Евг. Осп. 

Миссинскаго. 

Въ с. Кулешовѣ земскій пріемный покой на 2 кров.; въ с-цѣ 
Черѳпети заводская больница на 4 кров, и аптека; завѣдуетъ боль¬ 
ницей уѣздный врачъ Пѣнкинъ и фельдшеръ к. р. В. И. Тупелевъ; 
въ с. Ханинѣ при Ханинскомъ чугуно-плав. зав. г-жи Киселевой 
больница на 4 кров , при ней фельдшеръ В. М. Крюковъ; при 
Богданово-Детровскомъ чугунопл. зав. Погожева въ с-цѣ Богдановѣ 
больница на 2 кров., при ней фельдшеръ Генд. Ал-др, Тащинъ. 

Пдавославное Успенское братство при с. Макаровѣ. 

Предсѣдательница княгиня Елизавета Петр. Голицына; чле¬ 
ны: свящ. Дм. Сѳрг. Соколовъ л тит. с. Серг. Ал-ѣев. Саловъ. 
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Жереминскій сельскій банкъ. 

Учредитель банка Степ. Вас. Щепкинъ. Составъ банка со- 
ставляютъ 3 члена повѣрочнаго совѣта и 3 кандидата къ 
нямъ, ежегодно выбираемые сельскимъ сходомъ и одинъ распо¬ 
рядитель, выбираемый на 3 года. 

Березовское ссудо-сберегательное Товарищество. 

Управленіе товарщ—ва состоитъ изъ 3-хъ членовъ и одного 
распорядителя, кр—на Ив. Ѳедр. Лисицына. 

Кромѣ показанныхъ выше въ уѣздѣ имѣются еще слѣдующія 

учрежденія. 

Библіотеки для чтенія при волостныхъ правленіяхъ: Рож¬ 
дественскомъ, Глубоковекомъ и Тарасьевскомъ. 

Книжная лавка въ дер. Мошковичахъ Тарасьѳвской воло¬ 
сти, кр—на Степана Сорокина. 

Народная читальня въ с. Ханинѣ, завѣдуѳтъ ею нот. поч. 
гр. Ал-дръ Вас. Киселевъ; библіотекарь діаконъ Алексѣй Рости¬ 
славовъ. 

Черенѳцкой заводъ, арендуемый торговымъ домомъ „Верев¬ 
кинъ Тальнанъ и К°‘“, завѣ дуетъ имъ инж. техн. Пав. Ив. Веревкинъ. 

Чугуно-плавильный заводъ при, с. Ханинѣ; управляетъ за¬ 
водомъ пот. тюч. гр. Ал-др. Вас. Киселевъ. 

Чугуно-плавильный заводъ при. с-цѣ Богдановѣ; управляю¬ 
щій куп. Никт. Гавр. Барановъ. 

Винокуренный заводъ при дер. Лужкахъ; управляющій Вас. 
Лук. Нискубинъ. 

Сыроваренный заводъ при с. Князищевѣ; владѣлица завода 
Анастасія Вас. Польманъ. 

Бумаго-оберточная и картоно-кровельнаго толя фабрика Хлю- 
пина въ с-цѣ Крайнскомъ, Рождественской волости; завѣдуетъ ею 

куп. сынъ Никт. Петр. Хлюпинъ. 

\ - 
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Уѣздный предводитель дворянства, отст. поруч. Вякт. Петр. 
Обнинскій; кандидатъ на предводителя отст. поруч. Мизх Ив. 
НбФедьевъ; письмоводитель г. о. Петр. Ал-др. Никольскій. 
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Уѣздное Полицейское Управленіе. 

Уѣздный исправникъ— к. сѳкр. Ив. Дм. Леонутовъ; помощ¬ 
никъ ѳго к. а. Никл. Никл. Кузнецовъ; секретарь г. с. Ал-ѣй 
Дм. Ѳедоровъ; столоначальники н. ч. Вас. Ив. Протасовъ и 
к. секр. Ив. Ал-др. Любимовъ; регистраторъ н. ч. Нилъ Дм. 

Груздевъ. 

Становые пристава: 1-го стана к. а. Михл. Михл. Капустинъ; 
2-го ст! к. а. Владм. Гр. Цвѣтковъ; полицейскій надзиратель г. с. 

Ал-ѣй Ал-др. Поповъ. 

Уѣздный Съѣздъ. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; земскіе 
начальники: 1-го уч.- отст. ідт.-кап. Евг. Юльев. Шельбахъ, 2-го 
уч. отст. шт.-кап. Ал-др. Никл. Черкасовъ. 

Кромѣ того 

а) по дѣламъ судебнымъ—уѣздный членъ окружного суда и 
почетные мировые судьи, 

и б) по дѣламъ административнымъ^-уѣздный исправникъ, 
предсѣдатель уѣздной земской управы и податной инспекторъ; 
секретарь — к. а. Тимф. Ив. Розановъ. 

Уѣздное по воинской повинности присутствіе. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; члены: 
уѣздный исправникъ, уѣздный воинскій начальникъ и предсѣда¬ 
тель уѣздной земской управы; дѣлопроизводитель н. ч. Ив. Ал-др. 

Фиксенъ. 

Уѣздный Распорядительный Комитетъ. 

Предсѣдатель—уѣздный исправникъ; члены: уѣздный воин¬ 
скій начальникъ, предсѣдатель уѣздной земской управы и город¬ 
ской староста. 

Уѣздный Комитетъ попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель — предводитель дворянства; замѣститель ѳго 
с. с. Владис. Ив. Пташинскій; члены: учитель-инспекторъ город¬ 
ского училища, уѣздн. членъ окр. суда, товарищъ прокурора, 
уѣздный исправникъ, уѣздный воинскій начальникъ, земскіе на¬ 
чальники, податной инспекторъ, почетные мировые судьи, город¬ 
ской судья, предсѣдатель земской управы, городской староста, 
уѣздный и городовой врачъ, представители отъ духовнаго и ак- 
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цизнаго вѣдом. и отъ уѣзднаго земскаго собранія. Участковые по¬ 
печители: отст. шт.-кап. Евг. Юл. Шельбахъ, дворн. Конст. Михл. 
Кашкаровъ, дворн. Никл. Ал-др. Джунковскій, кн. Левъ Владм. 
Оболенскій, свящ. Іоаннъ Страховъ, учитель Никф.Никл. Реме¬ 
зовъ, дворй. Леонд. Никл. Новосельцевъ, свящ. Іоаннъ Успен¬ 
скій, тит. с. Койот. Петр. Халкинъ, провизоръ Іерон. Нгн. И с Са¬ 
ввичъ, к. р. Гавр. Ал-ѣев. Никольскій, к. сов. Ив. Степ. Дол- 
гобородовъ. Членовъ-соревнователей 20. 

Почтово-телеграфная контора. 

Начальникъ конторы тит. с. Никл. Еф. Григорьевъ; почтово¬ 
телеграфные чиновники У разряда и. ч. Гавр. Андр. Демкинъ- 
Бондаревъ, VI разряда н. ч. Никл. Ѳедр. Волковъ; надсмотрщикъ 
к. р. Влад. Як. Леоновъ. 

Начальникъ Недѣлинскаго почтово-тѳлегр. отдѣленія тит. с. 

Ал-дръ Ал-др. Никольскій. 

Начальники почтовыхъ отдѣленій: Дѣтчинскаго н. ч. Серг. 
Ѳедр. Орловъ (и. д.); Угодско-заводскаго н. ч. Васл. Ив. Чекры¬ 
гинъ, и Оболенскаго к. секр. Павл. Павл. Данчаковъ. 

Уѣздное Земское Собраніе. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; гласные: Васл. Михл. 

Кашкаровъ, Конст. Михл. Кашкаровъ, Михл. Михл. Унковскій, 

Никл. Никл. Черкасовъ, Ив. Ив. НеФедьевъ, Михл. Ив. Не- 
Федьевъ, Іосф. Ал-др. Зарубинъ, Серг. Ал-др. Богдановичъ, 

Петръ Ал-ѣев. Бѣлокопытовъ, Петр. Дм. Курносовъ, Ив. Давид. 
Зуевъ, Ал-др. Никл. Писаревъ, Ѳедр. Ив. Глазуновъ, Ив. Петр. 
Бруновъ, Егоръ Петр. Крюковъ, Ив. Ив. Бродинъ, Егор. Григ. 
Панькинъ, Ѳедр. Михв. Кузнецовъ, городской староста, уполно¬ 
моченные отъ духовенства и минист. госуд. имущ, по назначенію. 

Уѣздная Земская Управа. 

Предсѣдатель г. с. Серг. Ал-др. Богдановичъ; члены г. с. 
Іосф. Ал-др. Зарубинъ и дворн. Конст. Михл. Кашкаровъ; секре¬ 
тарь к. р. Гавр. Ал-ѣев. Никольскій; надзиратель зѳмск. страхо¬ 
ванія дворн. Людв. Іосф. Цивинскій. 

Упрощенное Общественное Управленіе. 


Городской староста кун. Ив. Сем. Жеребинъ; помощникъ его 
Никл. Ерм. Панкратовъ; уполномоченные: Дм. Венед. Емельяновъ, 
Ал-др. Никл. Писаревъ, Фролъ Триф. Трифоновъ, Никл. Ерм. 
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Панкратовъ, Ал-ѣй Ив. Громовъ, Тим. Ив. Розановъ, Серг. 
Макар. Розановъ, Ив. Семен. Жеребинъ, Тимф. Макс. Орловъ, 
Ѳедр. Ѳедр. Ивановъ, Агаф. Васл. Степановъ, Сем. Сем. Прохо¬ 
ровъ, Ив. Михл. Дмитріевъ и Як. Васл. Барковъ. 

Уѣздное Казначейство. 

Казначей к. сов. Ив. Степ. Долгобородовъ; старшій бух¬ 
галтеръ н. с. Ал-ѣй Ив. Громовъ; кассиръ тит. с. Ал-др. Ал-др. 
Покровскій; бухгалтеры 1 разр. Никл. Тнмф. Языковъ и 2 разр. 
Васл. Гр. Васильевъ. 

Податная инспекція. 

Податной инспекторъ с. с. Петр. Марк. Руденко. 

Раскладочное по промысловому налогу Присутствіе 

Предсѣдатель--йодатной инспекторъ; члены: Ив. Сем. Жере¬ 
бинъ, Дм. Дм. Щипановъ, Аоан. Влас. Шишовъ; замѣстители Ив. 
Петр. Горностаевъ и Никл. Еры. Панкратовъ. 

Уѣздное по квартирному налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель податной инспекторъ; члены: Ив. Степ. Долго¬ 
бородовъ, Іерон. Игнт. Иссаевичъ, Никл. Ѳедр. Бѣляевъ, Ал-др. 
Ефр. Булатовъ н Ал-др. Ерм. Воронинъ. 

1-й округѣ Акцизнаго Управленія. 

Младшій помощникъ надзирателя тит. с. Конст. Теофл. Мен- 
чиньскій; надсмотрщикъ Никл. Ал-ѣев. Филипповъ; завѣдующій 
запаси, магаз. дворн. Антн. Станисл. Маевскій. 

Уѣздный судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружного суда с. с. Владе. Ив. Пташинскій; 
почетные мировые судьи: д. с. с. Никл. Никл. Черкасовъ, г. с. 
Серг. Ал-др. Богдановичъ, г. с. Петр. Ал-ѣев. Бѣлокопытовъ, 
г. с. Михл. Михл. Унковскій и провизоръ Іѳрн. Игнт. Иссаевичъ, 
городской судья к. секр. Викт. Никл. Кокуринъ; товарищъ про¬ 
курора ..; судебный приставъ н. с. Рафл. Ив. Ро- 

говицкій; нотаріусъ г. с. Ив. Ив. Михайловскій. 

Тюремное Отдѣленіе. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; директоры; уѣздный 
исправникъ, уѣздный членъ окружнаго суда, товарищъ прокурора, 
предсѣдатель уѣздной земской управы, городской судья, благочин- 
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ный городскихъ церквей, уѣздный врачъ, податной инспекторъ, 
Ив. Петр. Горностаевъ, провз. Іерн. йгнт. Иссаевичъ и Ал-др. 
Викнт. Герасимовичъ. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель городской староста; члены Фролъ Триф. Три¬ 
фоновъ и Андр. Петр. Васильевъ; секретарь г. с. Васл. Ив. Ус¬ 
пенскій. 


Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 

Предсѣдатель прот. Михаилъ Никольскій: члены: свящ—ки 
Никаноръ Щепетовъ, -Семенъ Марковъ, Іоаннъ Страховъ, зем¬ 
скіе начальники уѣзда, Ал-др. Ив. Храповицкій, Ал-др. Ал-др. 

Сурнаковъ, свящ—ки: Дмитрій Рождественскій, Алексѣй Соко¬ 
ловъ, Іоаннъ Дмитревскій, Николай Кременскій и Іоаннъ Ива¬ 
новъ (наблюдатель); отъ земства Ѳедр. Ив. Глазуновъ, отъ города 
Еф. Матв. Якунчиковъ. 

Уѣздный Училищный Совѣтъ. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; члены: инспекторъ 
народныхъ училищъ к. сов. Никл. Ив. Павлиновъ, уѣздный исправ¬ 
никъ, учитель—инспекторъ городского училища, прот. Михаилъ 
Никольскій, земскіе начальники уѣзда, г. с. Оерг. Ал-др. Богда¬ 
новичъ, г. с. Михл. Михл. Унковскій, шѣ.-кап. Васл. Михл. Каш 
каровъ и провз. Іерн. Игн. Иссаевичъ. 

Городское трехклассное Саввы Бѣляева училище. 

Учитель - инспекторъ н. с. Ал-др. Ал-др. Сурнаковъ; законо 
учитель прот. Михаилъ Никольскій; учители тит. с. Конст. Петр. 
Халкинъ, Пав. Никл. Купріановъ и помщн. учителя Ал-ѣй Клим. 

Климовъ. 

Приходское женское училище. 

Учительницы: Татьяна Ал-др. Леонтьева, Анастасія Васл. 
Успенская и учит —ца рукодѣлія Евдокія Ал-др. Рагульская. 

Управленіе Уѣзднаго Воинскаго Начальника. 

Уѣздный воинскій начальникъ подплк. Конст. Антн. Корозо; 
дѣлопроизводитель шт.-кап. Серг. Васл. Ачкасовъ. 

Уѣздный врачебный персоналъ. 

Уѣздный врачъ :.; земскій врачъ к. сов. Дм. 
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Тимф. Савельевъ; повивальныя бабки; Едена Дм. Халкина, Люд¬ 
мила Ив. Купріанова и Анаст. Никл. Синякова. 

Городском Общественный Банкъ. 

Директоръ -Ив. Ив. Бродинъ; товарищи директора Ал-др. 
Ермл. Воронинъ и Аѳан. Влас. Шишовъ; бухгалтеръ г. с. Ваел. 

Ив. Успенскій. 

Вольно-пожарное общество. 

Предсѣдатель правленія к. секр. Ив. Дм. /Іеонутовъ; почет¬ 
ные члены: О. Іоаннъ Сергіевъ (Кронштадтскій), Владм. Ал-ѣѳв. 

Сумароцкій и Ив. Ив. Велигоцкій; члены: Іерн. Игн. Иссаевичъ, 

Ив. Семи. Жеребинъ, Никл. Ѳедр. Бѣляевъ, Леонт. Петр. Бере¬ 
зинъ и Петр. Аким. Глухаревъ. 

Начальникъ дружины Ив. Ив. Бродинъ; хранитель имуще¬ 
ства Ѳока Ив. Самойловъ; члены ревизіонной комиссіи Ив. Ал-др. 
Любимовъ, Сем. Сем. Прохоровъ и Ив. Петр. Протасовъ. 

Благочинные церквей. 

1-го округа—прот. городского собора Михаилъ Никольскій; 
2-го округа свящ. с. Савинова Никаноръ Щепетовъ. 

Настоятели церквей. 

Казанскаго собора—прот. Михаилъ Никольскій; Іоанно-Пред- 
теченской ц. свящ. Іоаннъ Ивановъ и Успенской д. свящ. Іоаннъ 

Дмитревскій. 

Малоярославецкій Черноостровскій монастырь. 

Настоятель игуменъ Филиппъ. 

Окружные надзиратели Моек, воспит. дома: 1-го уч. к. сов. 
Георг. Григ. Александровскій и 2 уч. к. сов. Ал-ѣй Ал-др. Ра- 

гульскій. 

Агенты страховыхъ обществъ: 

„Русскаго" —Тиме. Ив. Розановъ; „Сѣвернаго" —Еф. ' Матв. 
Якунчиковъ; „С.-Петербургскаго"— Васл. Ив. Успенскій; „Рус¬ 
скаго и Коммерческаго" — Сѳрг. Макр. Розановъ; „Россія"— Ив. 
Петр. Протасовъ. 

Станція Малоярославецъ Моск.-Кіево-Ворн. ж. д. 

Начальникъ 2 уч. пути инж. Ив. Як. Маносъ; помощникъ 
его Никл. Тим. Орловъ; начальникъ ст. Серг. Васл. Яковлевъ; 
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начальникъ депо инж. Пав. Петр. Ѳедоровъ; помощи, его инж.-тех. 
Ѳедр. Ваел. Андреевъ; врачъ 2 уч. лѣкарь Ал-др. Ал-др. Ястре¬ 
бовъ; начальникъ станціи „Суходревъ“ Ал-др. Ал-др. Черевановъ. 

Благотворительныя и общественныя учрежденія. 

Богадѣльня при Іоанно-Предтеченской церкви, на 10 при¬ 
зрѣваемыхъ. 

Больница —безплатная земская имени Т. И. Назарова, на 
30 кроватей. 

Аптеки: провизора Иссаевича и въ с. Недѣльномъ провизора 

Татарскаго. 

Библіотеки : въ городѣ—попечительства о народной трезвости; 
въ дер. Новой Слободкѣ—земская; въ с. Угодскомъ заводѣ—мѣст¬ 
ныхъ крестьянъ; въ с. Недѣлинѣ— попеч —ва о народной трезвости 
и въ с. Дѣтчинѣ—того-же попеч™ ва. 
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Уѣздный предводитель дворянства к. соі. кн. Пав. Никл. 
Мещерскій; кандидатъ на должность предводителя кандид. правъ 
Серг. Матв. Богдановъ; письмоводитель тит. с. Вас. Ив. Космо- 
даміанскій. 

Уѣздное Полицейское Управленіе. 

Уѣздный исправникъ н. с. Вас. Дм. Ильинсній; помощникъ 
его н. с. Михл. Пав. Одоевскій; секретарь к. р. Серг. Вас. Гу¬ 
бинъ; столоначальники: к. секр. Серг. Ив. Виноградовъ и н. ч. 
Викт. Вас. Колосовъ; регистраторъ к. а. Ив. Ив. Коврегинъ; 
уѣздный врачъ к. сов. Дм. Ѳедр. Щегловъ. 

Становые пристава: 1-го стана к. секр. Никл. Никл. СтбФа- 
нЬевъ; 2-го ст. к. секр. Ив. Вас. Становскій и 3-го стана к. р. 
Вас. Ив. Загряжскій; полицейскій надзиратель н. ч. Пав. Васл. 
Сахаровъ (и. д.). 

Уѣздный Съѣздъ. 

Предсѣдатель— уѣздный предводитель дворянства; земскіе на¬ 
чальники: 1-го уч. поруч. Ѳедр. Ив. Леманъ, 2 уч. тит. с. Никл. 
Серг. Баташевъ, 3-го уч. с. с. Никл. Серг. Яковлевъ, 4 уч. к. секр. 
Ал-дръ Ив. Сорохтинъ, 5-го уч. с. с. Михл. Андр. Гейеръ и 6-го 
уч. к. р. Петр. Ал-др. Хребтовъ. 
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Кромѣ того 

а) по дѣламъ судебнымъ—уѣздный членъ окружного суда ы 
почетные мировые судьи; 

б) по дѣламъ административнымъ -— предсѣдатель земской 
управы, уѣздный исправникъ, податной инспекторъ; секретарь 
к, р. Владм. Дм. Тимошевскій. 

Уѣздное по воинской повинности Присутствіе. 

Предсѣдатель — предводитель дворянства; члены: уѣздный 
исправникъ, воинскій начальникъ, к. р. Георг. Ив. Ивановъ, дворн. 
Пав. Павл. Гейеръ, членъ городской управы, городовой п уѣзд¬ 
ный врачи; дѣлопроизводитель к. р. Петр. Петр. Масловскій. 

Уѣздный Распорядительный Комитетъ. 

Предсѣдатель—уѣздный исправникъ, члены: уѣздный воин¬ 
скій начальникъ, предсѣдатель земской управы и городской голова. 

Почтово-телеграфная контора. 

Начальникъ ^конторы г. с. Ив. Вас. Ивановъ; чиновники: 
V разр. к. р. Ал-дръ Ив. Кирпичниковъ, VI разр. и. ч. Петръ 
Оерг. Кочетовъ; надсмотрщикъ г. с. Михл. Ив. Старченковъ. 

Начальникъ Мятлевекоп конторы н. с. Пав. Ал-др. Николь¬ 
скій; почтово-телеграфные чиновники—V разр. тит. с. Пав. Сем. 
Смирновъ, VI разр. и. ч. Вас. Петр. Фуниковъ; надсмотрщикъ 
к. р. Ив. Як. Ангеловъ. 

Начальники почтово-телеграфныхъ отдѣленій: Полотняно¬ 
заводскаго к. р. Михл. Никл. Лупыревъ; Троицкаго и. ч. Конст. 
Фили. Григорьевъ; Крюковскаго н. ч. Никл. Петр. Смирновъ; 
Шанско-заводскаго тит. с. Никл. Вас. Заревичъ и Износкинскаго 
к. р. Михл. Ал-др. Каширскій. 

Уѣздное Земское Собраніе. 

Предсѣдатель — предводитель дворянства; гласные: Михл. 
Андр. Гейеръ, Дм. Антп. Кузьминъ, Никл. Вас. Можаровъ, Серг. 
Ал-др. Крашенинниковъ, Конст. Павл. Скопинъ, Никл. Серг. Яков¬ 
левъ, Ив. Петр. Мятлевъ, Никл. Оерг. Баташевъ, Петр. Ал-др. 
Хребтовъ, Серг. Матв. Богдановъ, Ал-дръ Гр. Фофэновъ, Георг. 
Ив. Ивановъ, Никл. Ѳедр. Секретаревъ, Дм. Дм. Гончаровъ, кн. 
Пав. Никл. Мещерскій, Ал-дръ Ив. Сорохтинъ, Ѳедр. Ив. Леманъ, 
Георг. Петр. Пусторослевъ, Ал-дръ Степ. Усовъ, Ѳедр. Арснт. 
Зиминъ, Михл. Ваел. АреФьевъ, Георг. Іаріон. Ларіоновъ, Дм. 
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Георг. Богдановъ, Ив. Михл. Мурашовъ, Пав. Стен. Сафоновъ, 
Вас. Гавр. Столяровъ, Петр. Ѳедр. Кирюшкинъ, Ѳѳдр. Павл. Су- 
клышкинъ, Ал-ѣіі Никф. Никифоровъ, Петр. Дм. Бажановъ, Григ. 
Ал-др. Разумовскій, Троф. Никт. Жаровъ, Михл. Матв. Старос¬ 
тинъ, городской голова л прот. Ники. Степ. Демидовъ. 

Уѣздна^ Земская Управа. 

Предсѣдатель д. с. с. Колет. Павл. Скопинъ; члены: к. р. 
Георг. Ив. Ивановъ и дворн. Никл. Ѳедр. Секретаревъ; секретарь 
тит. с. Никл. Ив. Чистяковъ; бухгалтеры Серг. Петр. Фуниковъ 
и к. секр. Ал-ѣй Ив. Розановъ. 

Городская Дума. 

Предсѣдатель—городской голова; гласные: Ив. Аггв. Ивановъ, 
Ѳедр. Арснт. Зиминъ, Михл. Ал-ѣев. Ведерниковъ, Илья Архгі. 
Толстовъ, Вас. Никл. Рудаковъ, Аидр. Аггв. Ивановъ, Сем. Гавр. 
Архангельскій, Серг. Михл. Любимовъ, Вас. Еф. Журавлевъ, 
Георг. Ив. Ивановъ, Ѳедр. Колет. Смирновъ, Ив. Захр. Жереб¬ 
цовъ, Ив. Як. Николаевъ, Ив. Ив. Линьковъ, Ив. Вас. Успенскій, 
Ив. Степ. Быковъ, Вас. Никл. Соколовъ, Никл. Ив. Чистяковъ, 
Петръ Ив. Шемаевъ, Аидр. Еф. Барановъ, предсѣдатель земской 
управы, прот. Петр. Георг. Палладинъ. 

Купеческій староста Ив. Степ. Быковъ. 

Мѣщанскій староста Аидр. Егор. Соколовъ. 

Городская Управа. 

Городской голова куп. Ив. Аггв. Ивановъ; члены: Ѳедр. 
Колет. Смирновъ и Васл. Никл. Соколовъ; секретарь г. с. Дм. 
Григ. Преображенскій; бухгалтеръ Михл. Ив. Суровцевъ. 

Уѣздное Казначейство. 

Казначей к. сов. Влади. Вас. Смирновъ; старшій бухгал¬ 
теръ и. с. Серг. Михл. Любимовъ; кассиръ тит. с. Никл. Павл. 
Соколовъ; бухгалтеры 1 разр. к. а. Ив. Ив. Витвенскій, 2 разр. 
тит. е. Еф. Михл. Соколовъ и к. р. Ал-др. Ал-ѣев. Звѣревъ. 

Податная инспекція. 

Податной инспекторъ с. с. Михл. Павл. Московскій; помощ¬ 
никъ его к. секр. Колет. Ив. Ефимовскій. 

Раскладочное по промысловому налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель — податной инспекторъ; члены; отъ акцизн. 



132 


Адресъ-Календарь. 


вѣд. помощи, надз. Ѳедр. Еф. Крикуновскій; отъ города Вас. Еф. 

Журавлевъ, Ѳедр. Арснт. Зиминъ и Ив. Захр. Жеребцовъ; отъ 
земства Никл. Ив. Баскаковъ, Дм. Георг. Богдановъ и Григ. 
Як. Муромцевъ. 

Уѣздное по квартирному налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены: Петр. Вас. Ва¬ 
сильевъ, Андрей Георг. Соколовъ, Вас. Георг. Соколовъ и Ал-др. 
Никл. Чивовъ. 


1-й округъ Акцизнаго Управленія. 

Старшій помощникъ надзирателя к. а. Ѳедр. Еф. Крикунов¬ 
скій; младщій к. секр. Владм. Никл. Нагорновъ; контролеры на 
спичечныхъ фабрикахъ—старшій к. а. Владм. Степ. Скрипковскій, 
младшіе н. ч. Серг. Ив. Вепрейцевъ, корн, запаса Ив. Ив. Цы- 
гульскій, к. р. Петр. Гавр. Веніаминовъ, н. ч. Конст. Ал-ѣѳв. 
Мережинъ (въ с. Бакѣевѣ) и н. ч. Ал-др. Гермн. БеллендорФЪ 
(въ с. Передѣлѣ). 

Уѣздный судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружнаго суда с. с. Ив. Васл. Успенскій; 
почетные мировые судьи: д. с. с. Конст. Павл. Скопинъ, кн. Пав. 
Никл. Мещерскій, дворн. Ал-дръ Григ. Фофановъ, дворн. Серг. 
Матв. Богдановъ дворн. Дм. Дм. Гончаровъ, дворн. Ал-дръ Степ. 
Усовъ; городской судья к. сов. Ал-дръ Андр. Суворовъ; товарищъ 
прокурора к. сов. Владм. Никл. Викманъ; судебные слѣдователи— 
1 уч. н. с. Андрн. Вас. Розановъ и 2 уч. к. секр. Ал-дръ Ал-др. 
Пановъ; судебный приставъ г. с. Георг. Никл. Аксаковъ; нота¬ 
ріусъ поч. гр. Иппол. Георг. Троицкій; судебный разсыльный 
Лебедевъ. 

Тюремное отдѣленіе. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; директо¬ 
ры: уѣздный исправникъ, уѣздный членъ окружного суда, това¬ 
рищъ прокурора, предсѣдатель земской управы, городской судья, 
городской голова, нрот. Петр. Георг, Палладинъ, пот. поч. гр. 
Никл. Як. Рогозинскій, тит. с. Вас. Георг. Соколовъ, куп. Дм. 
Георг. Богдановъ. 

Начальникъ тюрьмы тит. с. Владм. Ал-др. Поповъ. 

Дворянская Опека. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; засѣдатели; щт.-кая. 



Медынскій уѣздъ и его учрежденія. 


133 


Дм. Дм. Груздевъ и отст. прапор. Ал-др. Никл. Дурново; пись¬ 
моводитель тит. с. Васл. Георг. Соколовъ. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель—городской голова; члены: куц. Ив. Як. Нико¬ 
лаевъ и мѣщ. Андр. Георг. Соколовъ; секретарь г. с. Дм. Григ. 

Преображенскій. 

Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 

Предсѣдатель— дрот. Николай Демидовъ; почетный членъ 
пр.от. Петръ Палладинъ; члены: благочинный 1 уч. свящ. Алек¬ 
сандръ Тихомировъ, 3 уч. свящ. Викторъ Шумилинъ, свящ. Сер¬ 
гій Губинъ, свящ. Михаилъ Демидовъ, свящ. Петръ Преобра¬ 
женскій, свящ. Павелъ Малининъ, свящ. Іоаннъ Бѣляевъ; зем¬ 
скіе начальники уѣзда, городской голова, уѣздный исправникъ и 
Сем. Гавр. Архангельскій (дѣлопр--тель). 

Уѣздный училищный Совѣтъ. 

Предсѣдатель — предводитель дворянства; члены: уѣздный 
исправникъ,' дворн. Ал-дръ Степ. Усовъ, Ннкл. Сѳрг. Яковлевъ, 
уѣздный наблюдатель свящ. Григорій Марковъ, ы. с. Ал-дръ 
Ѳедр. Ельмановъ и куп. Вас. Ефи. Журавлевъ. 

Городское трехклассное училище. 

Почетный смотритель дворн. Ал-дръ Степ. Усовъ; учитель- 
инспекторъ н. с. Ал-дръ Ѳедр. Ельмановъ, законоучитель свящ. 
Іоаннъ Бѣляевъ, учители: к. секр. Вас. Як. Красовскій и Ал-дръ 
Никл. Филипповъ. 

Управленіе Воинскаго Начальника. 

Уѣздный воинскій начальникъ кап. Петръ Ив. Нигровскій 
(и. д.); дѣлопр—тель шт.-кап. Як. Конст. Алексѣевъ. 

Врачебный персоналъ, 

Уѣздный врачъ к. сов. Дм. Ѳедр. Щегловъ; городовой врачъ 
к. сов. Илья Архип. Толстовъ; земскіе врачи: Никл. Пав. Аль¬ 
бовъ (въ с. Галкинѣ); Ив. Ив. Бартельтъ (въ с. Полотн. зав.), 
Моис. Нотв. Хейфецъ (въ д. Курганахъ); повивальныя бабки: 
уѣздная и городская Степи. Петр. Левитинова, земскія Евг. 
Пав. Малинина, Евдок. Ѳедр. Власова (въ с. Полотнян. зав.). 
Любовь Як. Горбунова (въ с. Орѣховнѣ), Анна Михл. Кобелева 
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(въ с. Галкинѣ), Евфрое. Негр. Жигунова (въ с. Передѣлѣ), и 
Клавд. Никл. Прокофьева (въ д. Курганахъ); фельдшеры: М. И. 
Поповъ, Н. К. Портновъ, Н. II. Петровъ (при земск. больницѣ); 
В. Е. Самойловъ (въ с. Орѣховнѣ), Д. К. Соловьевъ (Полоти, 
зав.), В. Н. Прокофьевъ (въ д. Курганахъ), И. М. Виноградовъ 
(въ с. Передѣлѣ) и М. II. Самошинъ (Матв. амбул. уч.). 

Врачъ при фабрикѣ К" В. Говарда Анатл. Вас. Засимовичъ.- 

Городской Обществен. Банкъ. 

Директоръ банка Ив. Еф. Соломатинъ, товарищи его Петр. 
Вас. Васильевъ и Михл. Гр. Кочетовъ; бухгалтеръ Илья Вас. 

Паршинъ. 

Комитетъ Попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель—уѣзд. предводитель дворянства; члены: пред¬ 
сѣдатель земской управы, уѣздный исправникъ, земскіе начальники, 
товар, прокурора, инспекторъ народныхъ училищъ, учитель—инс¬ 
пекторъ городского училища, податной инспекторъ, уѣздный членъ 
окружнаго суда, воинскій начальникъ, городской судья, городской 
голова, помощникъ акцизнаго надзирателя 4 уч., наблюдатель при¬ 
ходскихъ школъ, Ал-др. Григ. Фофановъ, Дм. Георг. Богдановъ, 
Никл. Ѳѳдр. Секретаревъ, Серг. Матв. Богдановъ, Илья Архип. 
Толстовъ, прот. Петр. Георг. Палладинъ, Дм. Дм. Гончаровъ, 
Ал-др. Степ. Усовъ, и 12 членовъ соревнователей. 

Вольно-пожарное Общество. 

Предсѣдатель правленія Ив. Аггв. Ивановъ: члены: Ив. Вас.. 

Успенскій, Вас. Дм. Ильинскій, свящ. Іоаннъ Бѣляевъ, Ив. Як. 
Николаевъ, Андр. Ефм. Барановъ, Вас. Георг. Соколовъ, Владм. 
Дм. Тимошевскій, Никл. Аркд. Меньшовъ, завѣд. имущ. Ѳедр. 
Конст. Смирновъ. 

Начальникъ команды Ал-дръ Никл. Чивовъ; начальники от¬ 
рядовъ Петръ Купріановъ, Ив. Ив. Жеребцовъ и Дм. Григ. 

Преображенскій. 

Благочинные. 

1-го округа—свящ. с. Бордукова Александръ Тихомировъ, 
2-го окр. свящ. с. Рождества на ПІани Николай Демидовъ п 3-го 
окр. свящ. с. Дунина Викторъ Шумилинъ. 

Настоятели церквей г. Медыни. 

Константино-Еленскаго собора прот. Петръ Палладинъ, Ка¬ 
занской церкви свящ. Павелъ Малининъ и Тюремной... 
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Окружной надзиратель питомцевъ Московскаго воспита¬ 
тельнаго дома тит. с. Ив. Михл. Ладожинъ. 

Скорбященская женская община. 

Начальница Общины Анастасія Кудряшова. 

Свято-Николаевская женская община. 

Настоятельница Общины монахиня Ефросинія. 

Агенты страховыхъ обществъ. 

..Саламандра"— Ив. Ив. Витвенскій и Андр. Аггв. Ивановъ; 
„1-го Русскаго Общества"—Серг. Михл. Любимовъ и Серг. Григ. 
Кочетовъ; „Сѣвернаго" - Ив. Ал-ѣев. Рябининъ: „Россія"—Герас. 
Вас. Чистяковъ; „2-го Россійскаго" Сем. Гавр. Архангельскій. 

Въ Полотняномъ заводѣ: Общества „Саламандра" Ив. Ив. 
Баскаковъ н „Русскаго Общества"—Марія Ѳедр. Старостина. 

Надзиратели земскаго страхованія—дворн. Никл. Аркд. Мень¬ 
шовъ и дворн. Дм. Ант Кузьминъ. 

Общество вспомоществованія нуждающимся учащимся во всѣхъ 
учебныхъ заведеніяхъ уѣзда. 

Предсѣдатель—дворн-. Ал-дръ Степ. Усовъ: товарищъ пред¬ 
сѣдателя Никл. Серг. Яковлевъ; члены правленія: Конст. Павл. 
Скопинъ, Ив. Михл. Успенскій, Ѳедр. Ив. Леманъ и Михл. Павл. 

Носковскій. 

Непремѣнные члены правленія: учитель—инспекторъ город, 
училища, учитель Ал-др. Никл. Филипповъ, учитель прих. учи¬ 
лища Сем. Гавр. Архангельскій, прот. Петръ Георг. Палладинъ, 
свяіц. Іоаннъ Бѣляевъ. 

Богадѣльни: въ г. Медыни на 20 человѣкъ, въ с. Мѳжѳтчинѣ, 
на б человѣкъ. 

Больницы : земскія: въ г. Медыни на 40 кров., въ с. Галкинѣ 
на 4 кров., въ д. Курганахъ на 3 кров., въ с. Передѣлѣ на 3 кров., 
въ с. Орѣховнѣ на 3 кров.; при фабрикахъ: въ с. Полотняномъ 
заводѣ на 3 кров., въ с. Кондровѣ на 10 кров, п въ с. Троицкомъ 
на 4 кров. 

Аптеки: 1) въ г. Медыни—земская; завѣдуетъ ею провизоръ 
Михл. Стен.' Лавровъ; 2) въ с. Полотняномъ заводѣ—провизора 
Боре. Серг. Канцелѳненбогена и 3) въ пос. Мятлево,—завѣдуетъ 
ею провизоръ Теоф. Антн. Жераньскій. 

Апупекарскій магазинъ въ г. Медыни провизора Ал-дра 
Никл. Чивова. 
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Библіотеки: 1) уѣзднаго комитета попечительства о народ- 
ной трезвости; 2) безплатная народная при Мятлѳвскомъ двухкл. 
училищѣ; 3) безплатная народная при Топоринскомъ волост. пра¬ 
вленіи; 4) безплатная народная библіотека-читальня г. Гончарова 
на Полбтнян, заводѣ; 5) народныя библіотеки въ с.с. Кондровѣ и 
Троицкомъ при училищахъ, на фабрикахъ К 0 В. Говарда. 

Книжный складъ Комитета попечительства о народной трез¬ 
вости (въ Медыни). 

Типографіи. Двѣ типографіи—на фабрикахъ Маріи Иван. 
Ведерниковой и Ѳедр. Арсент. Зимина (въ Медыни). 

ТроицкО'Кондровская писчебу мао/ская фабрика К 0 В. Говарда; 
директоръ инж.-техн. Як. Гершк. Хинчинъ. 

Писчебумажная фабрика Дм. Дм. Гончарова въ с. Полот- 
няномъ-заводѣ; завѣдуетъ фабрикой ннж.-тѳхн. Викн. Іѳрнм. 
Яблонскій. 


Мѳщовскіё уѣздъ и его учрежденія. 

Уѣздный предводитель дворянства к. сов. Густ. Карл. Шлип- 
пе; кандидатъ на предводителя к. сов. Фили. Петр. Степановъ; 
письмоводитель к. секр. Михл. Ив. Богословскій. 

Уѣздное Полицейское Управленіе. 

Уѣздный исправникъ н. с. Никл. Ал-др. Андреевъ; помощ¬ 
никъ его н. с. Сем. Ив. Громовъ: секретарь г. с. Іеонд. Петр. Мас- 
ляевъ; столоначальники к. сѳкр. Ив. Ѳом. Уссаковскій и к. р. 
Петр. Илч. Васильевъ; уѣздный врачъ с. с. Ал-ѣй Васл. Никитинъ. 

Становые пристава: 1 стана тит. с. Никл. Ив. Семеновъ и 
2 ст. к. а. Ал-ѣй Гавр. Веніаминовъ; полицейскій надзиратель 
к. секр. Петръ Ив. Музалевскій. 

Уѣздный Съѣздъ. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; земскіе 
начальники: 1 уч. шт.-кап. Никл. Никл. Рагозинъ, 2 уч. к. сов. 
Ал-ѣй Ал-др. Благово, 3 уч. н. ч. Никл. Ив. Куборскій, 4 уч. 
отст. шт.-кап. Пав. Ал-др. Муромцевъ и 5 уч. к. а. Владм. Никл. 

Тетерѳвенковъ. 

Кромѣ того 

а) по дѣламъ судебнымъ—уѣздный членъ окружнаго суда, 
почетные мировые судьи и городской судья; 
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и б) но дѣламъ административнымъ—предсѣдатель уѣзднМ 
земской удравы, уѣздный исправникъ и податной инспекторъ; 
секретарь н. с. Ал-дръ Вас. Низяѳвъ. 

Уѣздное по воинское повинности присутствіе. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; члены: 
уѣздный исправникъ, уѣздный воинскій начальникъ, членъ зем¬ 
ской управы; дѣлопроизводитель Ив. Дм. ТимоФеевъ. 

Уѣздный Распорядительный Комитетъ. 

Предсѣдатель—уѣздный исправникъ; члены: воинскій на¬ 
чальникъ, членъ земской управы и городской голова. 

Уѣздный Комитетъ попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; товарищъ 
его предсѣдатель земской управы; члены: уѣздный исправникъ, 
уѣздный членъ окружнаго суда, товарищъ прокурора, городской 
судья, податной инспекторъ, городской голова, уѣздный врачъ, 
земскіе начальники, инспекторъ народныхъ училищъ; отъ духов¬ 
наго вѣдомства прот. Александръ Лебедевъ, отъ акцизнаго вѣд. 
помощникъ надзир. 2 окр. Сѳрг. Ал-др. Зеленецкій; членовъ со¬ 
ревнователей 22. 

Почтово-телеграфная контора. 

Начальникъ конторы к. секр, Сем. Васл. Лосинскій, помощ¬ 
никъ его г, с. Ив. Тимф. ТимоФеевъ; надсмотрщикъ н. ч. Никл. 
Никл. Галактіоновъ; почтово-тѳлегр. чиновникъ 6 раз. Ив. Никл. 

Демидовъ. 

Начальники почтовыхъ отдѣленій: Щелкановскаго н. ч. Сем. 
Ив. Карповъ; Утешевскаго г. с. Илья Арен. Руденскій; Мошон- 
скаго н. ч. Дм. Ал-ѣев. Титовъ и Бабынинскаго н. ч. Іос. Ѳедр. 

Никольскій. 


Уѣздное Земское Собраніе. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; гласные: Христф. 
Владм. ФОИЪ-БенкендорФЪ, Никл. Васл. Всеволожскій, Ал-дръ 
Серг. Кашкинъ, Никл. Ив. Куборскій, Ив. Петр. Козловскій, Ив. 
Дм. Лопухинъ, Никл. Вячесл. Михаловскій, Леонд. Ив. НЪмчиновъ, 
Анат. Карл. Обрицкій, Левъ Ѳедр. Рагозинъ, Леонд. Васл. Си- 
ницкій, Фили. Петр. Степановъ, Владм. Никл. Тетеревенковъ, 
Никл. Ал-др. Толмачевъ, Ив. Ал-др. Толмачевъ, Никл. Дм. Фро- 
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лбВъ, Пав. Дм. Чертовъ, Густ. Карл. Шлиппе, Никл. Вас. Бог¬ 
дановъ, Дм. Дм. Болотинъ, Ѳедр. Степ. Паньшинъ, Михл. Евгн. 
Соколовъ, отъ сельскихъ обществъ: Никл. Самуил. Панышевъ, 
Ег. Вас. ТрнФИленковъ, Никл. Ив. Митюшкинъ, Конст. Леонт. 
Шавыкинъ, Ал-ѣй Як. Толкачевъ, Никт. Ив. Финагинъ, Як. Петр. 
Меркуловъ, Ал дръ Еф. Земляковъ, Козм. Ег. Шустиковъ, Матв. 
Васл. Разуваевъ, городской голова, депутатъ отъ духи, вѣдомства 
и отъ мин —ва земледѣлія. 

Уѣздная Земская Управа. 

Предсѣдатель—отст. кап. Ним. Вас. Рагозинъ; члены: тит. с. 
Никл. Ал -др. Толмачевъ и кр. Никл. Ив. Митюшкинъ; секретарь 
поч. гр. Никл. Ал-др. Щетининъ; бухгалтеръ Вас. Ив. Кобелевъ; 
земскій техникъ Вас. Дм. Сафоновъ. 

Городская Дума. 

Предсѣдатель—городской голова: гласные: Ал-др. Дм. Боло¬ 
тинъ, Вас. Ал-ѣев. Блистиновъ, Вас. Ив. Берниковъ, Михл. Никт. 
Бурыкинъ, Сем. Михл. Барышовъ, Михл. Ив. Бурыкинъ, Егоръ 
Сем. Блистиновъ, Ив. Ал-ѣев. Блистиновъ, Яковъ Яквл. Данковъ, 
Болел. Люціан. Мурашко, Никл. Аѳан. Тюникъ, Ѳедр. Степ. Пань¬ 
шинъ, Сѳрг. Ив. Щетининъ, Ив. Дм. Щетининъ, Никл. Ал-др. 
Щетининъ. Ал'Дръ Серг. Щетининъ, предсѣдатель земской управы, 
отъ дух. вѣд. прот. Александръ Лебедевъ. 

Городская Управа. 

Городской голова мѣщ. Ал-др. Дм. Болотинъ; члены: Ег. 
Сем. Блистиновъ п Никл. Аѳан. Тюнинъ; секретарь Никл. Владм. 

Паньшинъ.. 

Уѣздное Казначейство. 

Казначей к. сов. Ним. Ал-ѣев. Добромысловъ; старшій бух¬ 
галтеръ н. с. Ѳедр. Ѳедр. Никольскій; кассиръ тит. с. Ив. Ив. 
Скворцовъ; бухгалтеры: Никл. Іезк. Алехинъ, тит. с. Никл. Евг. 

Меньшовъ и мѣщ. Никл. Никл. Паньшинъ. 

Податная инспекція. 

Податной инспекторъ к. а. Никл. Гр. СтеФановъ; помощникъ 
его к. секр. Пав. Никл. Лавровъ. 

Раскладочное по промысловому налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены; Сѳрг. Ив. Ще- 
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тининъ, Ив. Ал-ѣев. Блистиновъ, Вас. Ив. Берниковъ, Ал-дръ 
Дм. Болотинъ и Петр. Вас. Чамовъ. 

Уѣздное по квартирному налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель податной инспекторъ, члены: отъ квартиро¬ 
хозяевъ Никл. Ал-др. Щетининъ, Ив. Дм. Щетининъ и Петр. 
Аѳан. Жуковскій, отъ квартиронанимателей Никл. Данл. Лебедевъ, 
Ал-ѣй Вас. Никитинъ и Никл. Ал-ѣев. Добромысловъ. 

2-й округъ Акцизнаго Управленія. 

Младшій помощникъ надзир. тит. с. Серг. Ал-др. Зелѳнецкій; 
надсмотрщикъ н. ч. Вас. Мат. Пятницкій. 

Уѣздный судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружнаго суда с. с. Владе. Стансл. Стан¬ 
кевичъ; почетные мировые судьи: к. сов. Михл. Анти. Брещин- 
скій, с. с. Петр. Никл. Монасеинъ, к. сов. Фили. Петр. Степа¬ 
новъ, н. с. Леонд. Ив. Нѣмчиновъ, д. с. с. Никл. Вас. Всеволож¬ 
скій, отст. кап. Никл. Вас. Рагозинъ, д. с, с. Никл.Серг. Козля- 
ниновъ, д. с. с. Никл. Серг. Кашкинъ; городской судья и. с. Таре. 
Имел. Гороцкій; товарищъ прокурора к. а. Владм. Всевл. Казари¬ 
новъ; судебный слѣдователь к. сов. Вас. Петр. Кубасовъ; судеб¬ 
ный приставъ к. сѳкр. Дм. Ѳедр. Родичевъ; нотаріусы мѣщ. Михл. 
Ив. Пацевъ и мѣщ. Петр. Вас. Игнатьевъ; судебный разсыльный 
поч. гр. Тимф. Никл. Покровскій. 

Тюремное Отдѣленіе. 

ІІредсѣдательет вующій—предводитель дворянства; директоры: 
уѣздный членъ окружнаго суда, товарищъ прокурора, уѣздный 
исправникъ, городской судья, благочинный Сѳрпейскаго собора, 
уѣздный врачъ, городской голова, к. сов. Никл. Ал-ѣев. Добро¬ 
мысловъ, к. секр. Пав. Никл. Лавровъ и к. сов. Ал-дръ Вас. 
Лебедевъ. 

Начальникъ тюрьмы корн. зап. Серг. Никл. Никифоровъ (и. д.). 

Дворянская Опека. 

Предсѣдатель— предводитель дворянства; засѣдатели тит. с. 
Боре. Михл.. Домогацкій и к. секр. Ив. Ал-др. Толмачевъ; письмо- 
водитель к. секр. Михл. Ив. Богословскій. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель— городской голова; члены Егр. Сем. Блистиновъ 
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и Никл. Аѳан. Тюнинъ; завѣдующій письмоводствомъ мѣщ. Никл. 
Бладм. Паньшинъ. 

Купеческій староста Ив. Вас. Полетаевъ. 

Мѣщанскій староста Никл. Никл. Кутьинъ. 


Отдѣленіе Епарх. Училищнаго Совѣта. 

Предсѣдатель—прот. Ал-дръ Конст. Лебедевъ, члены свящ —ки: 
Іоаннъ Добромысловъ, 'Александръ Хохловъ, Александръ Вино¬ 
градовъ, Алексѣй Ильинскій, Василій Дагестанскій, Константинъ 
Орловъ, Михаилъ Румянцевъ, Николай Лебедевъ, участковые 
земскіе начальники, предсѣдатель земской управы, Никл. Ал-др. 
Толмачевъ, Никл. Аѳан. Тюнинъ, Ал-ѣй Дм. Воскресенскій 
(дѣлопр - тель). 

Уѣздный Училищныи Совѣтъ. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; члены: уѣздный ис¬ 
правникъ, инспекторъ народныхъ училищъ с. с. Дм. Іосф. Моро¬ 
зовъ, отъ духов, вѣд, Іоан. Дм. Добромысловъ, отъ мин— ва 
нард, проев, завѣдующій городскимъ училищемъ, отъ земства Ал-дръ 
Серг. Кашкинъ и Леонд. Вас. Синицкій, отъ города Ал-дръ Дм. 
Болотинъ, и всѣ земскіе начальники. 

Женская Прогимназія. 

Попечительница—жена к. сов. Розалія Ив. Шлиппе; предсѣ¬ 
датель педагог, совѣта завѣдующій город, училищемъ; начальница 
прогимназіи Марія Вас. Григорьева; законоучитель свящ. Іоан. 
Дм. Добромысловъ; преподаватели: Анна Як. Орлова; Марія Павл. 
Рождественская; учительница пригт. класса Вѣра Никл. Спири¬ 
донова, Евдокія Ѳѳдр. Смирнова; рукодѣлія— Ал-дра Ив. Лоренцо, 
Еапит. Никл. Виноградова; пѣнія Михл. Макс. Евстафьевъ; над¬ 
зирательница Татьяна Ал-ѣев. Никитина. 

Городское двухклассное училище. 

Почетный смотритель г. с. Никл. Серг. Кашкинъ; завѣдую¬ 
щій училищемъ н. с. Ал-дръ Григ. Ефимовъ; законоучитель прот. 
Ал-дръ Конст. Лебедевъ; учитель к. а. Ив. Ив. Волковъ. 

Духовное училище. 

Смотритель с. с. Васл. Тимоф. Тихомировъ; помощникъ его 
с. с. Никл. Ал-др. Звѣревъ; учители: к. сов. Ив. Еф. Малининъ, н. с. 
Вас. Ил. Знаменскій, н. с. Ив. Гр. Безсоновъ, и. ч. Ал-ѣй Дм. 
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Воскресенскій, свящ. Дм. Ив. Геб ей; надзиратели Петр. Ал-др. 

Хвалебновъ и Петр. Никл. Ильинскій. 

Управленіе Уѣзднаго Воинскаго Начальника. 

Воинскій начальникъ подплк. Пав. Ал-ѣев. Шапиловскій; 
дѣлоир—ль шт.-кап. Ив. Ал-др. Воскобойниковъ. 

Уѣздный врачебный персоналъ. 

Уѣздный врачъ с. с. Ал-ѣй Вас. Никитинъ; земскіе врачи: 
и. сов. Болел. Люцн. Мурашко, Екатерина Наум. Конопля-Стасю- 
кова, Никл. Ал-др. Кумыкинъ (послѣдній въ Серпейскѣ), Викт. 
Карл. Миссевичъ (въ Мошонкахъ), Павл. Ал-ѣѳв. Языковъ (на 
южномъ пунктѣ); ветерин. врачъ Ал-дръ Лук. Отто; акушерки: 
А. Ф. Никольская, Н. Г. Жуликова, М. А. Аносова, А. Н. Куд¬ 
рявцева, В. И. Конина, О. А. Орѣшина и Е. А. Люборосцева. 

Вольно-пожарное общество. 

Въ Мещовскѣ: предсѣдатель правленія пот. поч. гр. Евг. 
Ал-др. Чубыкинъ; члены: Никл. Данил. Лебедевъ, Як. Ѳедр. Пань¬ 
шинъ, Давд. Нахим. Генкинъ, Вас. Ив. Берниковъ, Як. Як. Дан¬ 
ковъ. Начальникъ дружины к. сов. Никл. Ал-ѣев. Добромысловъ; 
помощники его Ив. Ив. Чистяковъ и Ал-дръ Серг. Щетининъ. 

Въ с. Щелкановѣ—начальникъ дружины мѣщ. Ив. Михл. 

Кутасовъ. 

Въ с. Утешевѣ—начальникъ дружины куп. сынъ Сем. Сем. 

Кобелевъ. 

Комитетъ Россійскаго О-ва Краснаго Креста. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; товарищъ его отст. 
кап. Никл. Вас. Рагозинъ. 

Общество помощи бѣднымъ. 

Предсѣдатель совѣта .; товарищъ его Никл. 

Ал-ѣѳв. Добромысловъ; члены: Вас. Ал-ѣев. Чубыкинъ, свящ. 
Михл. Ѳедр. Румянцевъ, Сем. Михл. Барышовъ, Никл. Вас. Бог¬ 
дановъ, Пав. Ив. Кобелевъ; казначей Михл. Никт. Бурыкинъ; 
секретарь Никл. Ал-др. Щетининъ. 

Общество Сельскаго Хозяйства. 

Предсѣдатель к. сов. Густ. Карл. Шлиппе; товарищъ его 
Никл. Вас. Рагозинъ; члены: Никл. Ал-др. Толмачевъ, Ал-дръ 
Серг. Кашкинъ, Деонд. Вас. Синицкій, Никл. Вас. Богдановъ, Вас. 
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Ег. Шнооръ; казначей Іосф. Іосф. Бемъ; секретарь Никл. Ал-др. 

Щетининъ. 

Ссудо-сберегательная Касса 

(для служащихъ Мещовскаго уѣзда). 

Предсѣдатель Ѳедр. Ѳедр. Никольскій; члены Михл. Ив. 
Богословскій и Вас. Ѳедр. Лоренцо; казначей Никл. Ал-ѣев. 

Добромысловъ. 

Благочинные церквей. 

1-го округа прот. Серпейскаго собора Василій Баталинъ, 
2-го окр. свящ. с. Староселья Геннадій Виноградовъ и 3-го окр. 
свящ. с. Чемоданова Алексѣй Гречаниновъ. 

Настоятели церквей. 

Благовѣщенскаго собора прот. Александръ Лебедевъ, Петро¬ 
павловской церкви свящ. Іоаннъ Добромысловъ и Христорождест¬ 
венской ц. свящ. Михаилъ Румянцевъ. 

Агенты страховыхъ обществъ. 

Губернскаго земства— Ив. Петр. Козловскій; „Русскаго стра- 
ховаго общества"— Ив. Вас. Тужилкинъ; „2-го Россійскаго обще¬ 
ства"— Вас. Ил. Знаменскій; „Московскаго''— Никл. Никл. Кутьинъ; 
Страховаго о-ва „Россія"—Давд. Нахим. Генкинъ; „Россійскаго 
тѳдегр. агѳнства"— Никл. Ал-др. Щетининъ; Страховаго о-ва 
„Якорь"—Михл. Ив. Падцевъ. 

Въ Мещовскомъ уѣздѣ имѣются еше слѣдующія учрежденія. 

Въ г. Мещовскѣ: Богадѣльня—Общества помощи бѣднымъ. 
Двѣ книжныя лавки, изъ коихъ одна принадлежитъ дочери 
свящ. Аннѣ Михл. Виноградовой, а другая—женѣ учителя Аннѣ 

Ив. Тужилкиной. 

Фотографія кр—на Павла Ерм. Чернышова. 

Земскія лѣчебницы —въ г. Мещовскѣ, сс. Мошонкахъ и 
Щелкановѣ и на южномъ пунктѣ. 

Аптеки: въ г. Мещовскѣ— земская и въ с. Щелкановѣ— 
вольная—Франца Іос. Минуто. 

Аптекарскій магазинъ (въ г. Мещовскѣ) фельдшера Викт. 

Конст. Лукашевичъ. 

Ст. „Сухиничи-Узловая" (Р. У. ж. д.). Начальникъ станціи 

пот. поч, гр. Ив. Степ. Подъѳльскій. 
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Ст. „Шлшшово". Начальникъ станціи поруч. зап. Антонъ 
Михл. Соколовъ. 

Ст. „Добужа". Начальникъ ст. дворн. Ив. Васл. Караевскій. 
Ст. „Кудринская" (М.-К.-В. ж. д.). Начальникъ ст. пот. поч. 
гр. Серг. Никл. Воскресенскій. 


Заштатный городъ 'Серпейскъ- 

Почтово-телеграфное отдѣленіе. 

Начальникъ отдѣленія к. а. Ив. Ив. Покровскій; надсмотр¬ 
щикъ н. ч. Степ. Сем. Ивановъ. 

Городское Упрощенное Управленіе. 

Городской староста мѣщ. Вас. Ив. Блистановъ; помощникъ 
его Як. Ив. Падцевъ. 

Уполномоченные: Сем. Троф. Васильевъ, Ив. Ал-ѣев. Копор- 
скій, Як. Ив. Падцевъ, Михл. Леонт. Максимовъ, Вас. Плат. 
Савушкинъ, Як. Боре. Каревъ, Петръ Триф. Чудновъ, Вас. Ив. 
Блистановъ, Ив. Тимф. Соколовъ, Гр. Ив. Дашенковъ, Аван. 
Матв. Клочковъ и Никл. Ив. Гузеевъ. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель—городской староста; членъ мѣщ. Владм. Ал-ѣѳв. 
Смирновъ; дѣлопроизводитель Ив. Ал-ѣев. Копорскій. 

Городское двухклассное образцовое училище. 

Законоучитель свящ. Никл. Іоан. Казанскій; учители Петр. 
Трофм. Чудновъ и Никл. Михл. Свищовъ. 

Городской Общественный Банкъ. 

Предсѣдатель и попечитель 1 уѵ. Як. Ив. Падцевъ, 2 уч. 
Вас. Плат. Савушкинъ, 3 уч. Сильв. Михл. Ретивой и 4 уч. 
Сем. Триф. Васильевъ. 

Городская библіотека. 

Завѣдующій библіотекой мѣщ. Вас. Ив. Блистановъ. 
Серпейское вольно-пожарное общество. 

Предсѣдатель правленія дворн. Никл. Дм. Фроловъ; члены: 
Никл. Ал-ѣев, Кумыкинъ, Петр. Троф. Чудновъ и Серг. Як. Ка¬ 
ревъ. Начальникъ дружины Як. Ив. Падцевъ. 



Адресъ-Календарѣ. 


Ш 


Санитарное попечительство. 

Попечитель 1 уч. Сильв. Михл. Ретивой и 2 уч. Конкорд. 
Петр. Гузеевъ. 

Настоятели церквей. 

Серпейскаго собора—прот. Василій Баталинъ, Спасо-Преобра- 
женской церкви свящ. Николай Казанскій. 

Агенты частныхъ обществъ. 

„2 Россійскаго"— поч. гр. Никл. Ег. Соловьевъ и „Русскаго"— 
Зинаида Михл. Падцева. 

Въ г. Серпейскѣ имѣются еще учрежденія: а) лѣчебница 
и б) аптека—мещовскаго земства. 
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Уѣздный предводитель дворянства поруч. Ив. Вас. Шепе¬ 
левъ; кандидатъ на должность предводителя отст. кап. Никл. Вас. 
Рагозинъ; письмоводитель дворн. Левъ Михл. Баталинъ. 

Уѣздное Полицейское Управленіе. 

Уѣздный исправникъ кап. Анат. Дм. Брылкинъ; помощникъ 
его н. с. Ѳедр. Дм. Лазаревъ; секретарь тит. с. Ив. Дм. Покров¬ 
скій; столоначальники к. секр. Викт. Гр. Цвѣтковъ и к. р. Пав. 
Михл. Зиминъ; регистраторъ н. ч. Конст. Пав. Крыловъ; уѣзд¬ 
ный врачъ н. сов. Серг. Сѳрг. Ждановъ. 

Становые пристава: 1 ст. к. а. Никл. Нав. Юрдоновъ; 2 ст. 
к. а. Ив. Никл. Протасовъ и 3 ст. к. а. Пав. Гр. Чернавкинъ; 
полицейскій надзиратель к. р. Никл. Дм. Покровскій. 

Уѣздный Съѣздъ. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; земскіе на¬ 
чальники: 1-го уч. подплк. Михл. Ив. Булычевъ, 2-го к. секр. 
кн. Леванъ Спирд. Чавчавадзе, 3-го корн. Петр. Ал-ѣев. Пещу¬ 
ровъ, 4-го поруч. Владм. Никл. Караваевъ, 5-го шт. кап. Дм. 
Ал-др. Шиллингъ и 6-го с. с. Серг. Ад-др. Муромцевъ. 

Кромѣ того 

а) по дѣламъ судебнымъ—уѣздный членъ окружного суда, 
почетные мировые судьи и городской судья, и 
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б) по дѣламъ административнымъ — уѣздный исправникъ, 
предсѣдатель уѣздной земской управы и податной инспекторъ; сек¬ 
ретарь . 

Уѣздное по воинской повинности Присутствіе. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; члены: уѣздный 
исправникъ, воинскій начальникъ и члены земской управы; дѣло¬ 
производитель тит. с. Никл. Филп. Мальцевъ. 

Уѣздный Распорядительный Комитетъ. 

Предсѣдатель—уѣздный исправникъ; члены: уѣздный воин¬ 
скій начальникъ, городской староста, члены земской управы и на¬ 
чальникъ почтово-телеграфной конторы. 

Уѣздный Комитетъ Попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель — предводитель дворянства; заступающій его 

мѣсто .; попечители: 1 уч. Михл. Ив. Булычовъ, 

2-го уч. Леванъ Сиирд. Чавчавадзѳ, 8-го уч. Петр. Ал-ѣев. 
Пещуровъ, 4-го уч. Владм. Никл. Караваевъ, 5-го уч. Дм. Ал-др. 
Шиллингъ, 6-го уч. Серг. Ал-др. Муромцевъ, 7-го уч. Дм. Андр. 

Миллеръ, 8-го уч. свящ. Іоан. Владм. Щеголевъ, 9-го.. 

10-го Конст. Емел. Кузменко. 11-го уч. свящ. Михл. Вас. Полян¬ 
скій, 12-го уч. Ив. Ѳедр. Томсонъ; казначей Евг. Серг. Еремѣ¬ 
евъ; дѣлопроизводитель Михл. Дм. Петровъ. 

Почтово-Телеграфная Контора. 

Начальникъ конторы к. а. Эдуар. Матв. Кнапинскій; помощ¬ 
никъ его к. а. Никл. Вас. Соколовъ; надсмотрщикъ н. ч. Ал-др. 
Дм. Лонгиновъ; почтово-телеграфные чиновники: VI разр. к. секр. 
Владм. Дм. Пылаевъ, н. ч. Ал-др. Никт. Антоновъ и н. ч. Васл. 
Никт. Антоновъ. 

Начальники: Спасо-Деменской конторы н. с. Артм. Никф. 
Голуховъ; Барсуковскаго почт. отд. н. ч. Гр. Ѳедр. Ивкинъ; Сильков- 
скаго н. ч. Конст. Ѳедр. Мельниковъ; Кузѳмскаго н. ч. Дм. Козм. 
Губинъ; Людковскаго тит. с. Порф. Петр. Сахаровъ; Александро- 
хуторскаго н. ч. Пав. Павл. Курдасовъ; Крапивенскаго н. ч. 
Аркд. Гавр. Молчановъ; Михаило-хуторскаго н. ч. Евг. Павл. 
Курдюмовъ. 

Уѣздное Земское Собраніе. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; гласные. Михл. Ив. 

19 
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Булычевъ, Конст. Михл. Зубрицкій, Никл. Ѳедот. Караваевъ, 
Ал-дръ Ал-др. Кубитовичъ, Владм. Ним. Караваевъ, Влада. 
Конст. Михалевскій, Дм. Андр. Миллеръ, Леванъ Спнрид. кн. Чав- 
чавадзе, Никл. Вас. Рагозинъ, Вас. Петр. Суходольскій, Серг. 
Петр. Суходольскій, Конст. Дм. Тутолминъ, Михл. Вас. Вла¬ 
диміровъ, Серг. Ив. Владиміровъ, Ал-ѣй Ив. Ипатовъ, Ив. Ѳедр. 
Томсонъ, Дм. Макс. Макаровъ, Пав. Евд. Амельченковъ, Ив. 
Егор. Титенковъ, Ив. Стен. Зайцевъ, Михл. Исаев. Бобровъ 
Петр. Ив. Крюковъ, Петр. Ал-ѣѳв. Пещуровъ, Никл. Ив. Булы- 
човъ, Михл. Ал-др. Нарышкинъ, Дм. Андр. Засѣцкій, Михл. Ив. 
Горбачевъ, Вас. Анти. Носихинъ, Ним. Авер. Аверьяновъ, Захр. 
Вас. Малининъ, городской староста, прот. Александръ Меньшовъ 
п лѣсничій Петр. Ал-др. Потѣхинъ. 

Уѣздная Земская Уврава. 

Прѳдсѣдатель—тит. с. Дм. Андр. Миллеръ; члены к. севр. 
Конст. Михл. Зубрицкій, к. а. Влады. Конст. Михалевскій икр— нъ 
Ив. Степ. Зайцевъ; секретарь к. а. Михл. Никл. Румянцевъ; 
бухгалтеръ Никл. Ив. Богдановъ; дѣлопропзвод. Михл. Андр. 
Рожковъ; смотритель арестнаго дома к. р. Ал-дръ Михл. Саловъ. 

Городское Упрощенное Управленіе. 

Городской староста пот. поч. гр. Никл. Петр. Богдановъ- 
помощникъ его кр—нъ Ив. Стен. Безсоновъ. 

Уполномоченные: Никл. Ив. Богдановъ, Никл. Ив. Богда¬ 
новъ, Вас. Вас. Бубновъ, Ив. Степ. Безсоновъ, Ал-дръ Петр. 
Малаховъ, Вас. Ив. Титовъ, Михл. Вас. Симоновъ, Дм. Михл. 
Кукинъ, Никл. Андр. Ястребцевъ, Евг. Серг. Еремѣевъ, Григ. 
Илч. Юрковъ, Петр. Аѳан. Тихоновъ, Серг. Ив. Янцевъ, Ив. 
Петр. Чухинъ, предсѣдатель земской управы, прот. Ал-дръ Ал-др. 
Меньшовъ; завѣдующій письмоводствомъ пот. иоч. гр. Петр. Вас. 
Пушкаревъ. 

Уѣздное Казначейство. 

Казначей к. сов. Конст. Михл. Концевичъ; бухгалтеры: 

1 разр. н. с. Егор. Тарас. Смирновъ, 2 разр. к. а. Конст. Михл. 
Никольскій, тит. с. Нилъ Никф. Баталинъ и н. ч. Никл. Ѳедр. 
Богдановъ; кассиръ к. а. Вас. Петр. Золотовъ. 

Податная Инспекція. 

Податной инспекторъ к. сов. Евг. Серг. Еремѣевъ, помощ¬ 
никъ его к. секр. Леонд. Андр. Востоковъ. 
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Раскладочное по промысловому налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; плены: Ал-дръ Ѳедр. 
Ментинъ, Никл. Петр. Богдановъ, Андр. Степ. Незымъ, Ѳедр. 
Ѳѳдр. Сидоровъ, Петр. Вас. Суховъ, Ал-ѣй Ив. Ипатовъ; торго¬ 
вые депутаты — Петр. Вас. Пушкаревъ и Ѳѳдр. Ѳедр. Сидоровъ. 

, Уѣздное по квартирному налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены: Никл. Петр. 
Богдановъ, Михл. Вас. Симоновъ, Андр. Степ. НезымъДм. Андр. 
Миллеръ и Ал-дръ Пав. Фивейскій. 

2-й округъ Акцизнаго Управленія. 

Помощники акцизн. надзирателя: старшій к. а. Ал-др. Ѳедр. 
Ментинъ, младшій к. а. Никл. Вас. Топильскій (въ м. Спасъ- 
Дѳменскѣ); старшій контролеръ к. сѳкр. Анат. Никл. Кузнецовъ 
(тамъ-же); надсмотрщикъ Никл. Ростсл. Подковинскій. 

Уѣздный судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружнаго суда.; почетные мировые 

судьи: н. сов. Дм. Конст. Орловъ, поруч. Ив. Вас. Шепелевъ, д. с. с. 
Никл. Ив. Булычевъ, тайн. с. Серг. Петр. Суходольскій, поруч. 
гвар. Вас. Петр. Суходольскій п тит. с. Дм. Андр. Миллеръ; 
городской судья с. с. Инокн. Гр. Ивановъ; товарищъ прокурора 
к. а. Владм. Всевл. Казариновъ; судебный слѣдователь 1-го уч. 
тит. с. Митрф. Махчнт. Желоховцевъ, 2-го уч. к. а. Серг. Дм. 
Соколовъ; судебный приставъ тит. с. Пав. Пав. Траубенбергъ; 
нотаріусъ Леонт. Петр. Соловьевъ; судебный разсыльный к. секр. 
II. И. Громовъ. 

Тюремное отдѣленіе. 

Предсѣдатель— предводитель дворянства; директоры: уѣздный 
исправникъ, уѣздный врачъ, городской староста, уѣздный членъ 
окружного суда, городской судья, прот. Александръ Меньшовъ, 
Михл. Вас. Симоновъ, Никл. Филип. Мальцевъ, Дм. Андр. Мил¬ 
леръ, Ив. Сем. Климентовъ, Петр. Ал-ѣев. Пещуровъ, Ал-ѣй Ив* 
Ивановъ и Дм. Ал-др. Шиллингъ. 

Начальникъ тюрьмы н. с. Ив. Михл. Никольскій. 

Дворянская Опека. 

Предсѣдатель-предводитель дворянства; засѣдатели: Никл. 
Як. Гвоздевъ и дворн. Петр. Илч. Игнатьевъ; письмовод, тит. с, 
Михл. Вас. Симоновъ. 
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Сиротскія Судъ. 

Предсѣдатель—городской староста; члены Матв. Сем. Клоч¬ 
ковъ и Ал-дръ Михл. Поповъ; секретарь Петр. Вас. Пушкаревъ. 

Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 

Предсѣдатель—прот. Ал-дръ Ал-др. Меньшовъ; почетный 
членъ прот.. Іоан. Гавр. Покровскій; члены: благочинный—свящ. 
Серг. Як. Пушкинъ, благоч.—свящ. Михл. Вас. Полянскій, свящ. 
Вас. Сем. Смирновъ, свящ. Петр. Іоан. Чернецовъ, свящ. Никл. 
Вас. Фелицынъ, свящ. Ал-др. Серг. Соколовъ, свящ. Викт. Вас. 
Хвалебновъ, свящ. Серг. Іоан. Чупровъ, свящ. Дм. Серг.. Смир¬ 
новъ, завѣд. городск. училищемъ, уѣздный наблюдатель церк. 
школъ п земскіе начальники уѣзда. 

Уѣздный училищный Совѣтъ. 

Предсѣдатель совѣта предводитель дворянства; члены: завѣ¬ 
дующій город, училищемъ, уѣздный исправникъ, прот. Александръ 
Меньшовъ, дворн. Дм. Андр. Миллеръ, пот. поч. гр. Никл. Петр. 
Богдановъ и землевлад. Ив. Ѳедр. Томсонъ. 

Женская прогимназія. 

Начальница нрогимназіи Варвара Никл. Баталина; законо¬ 
учитель свящ. Матв. Ѳедр. Смирновъ; преподаватели: к. а. Ал-дръ 
Михл. Умовскій, дочь свящ. Елизав. Никл. Никольская, Антон. 
Ѳедр. Веслеовская: учит —да пригот. класса Екатер. Вас. Поме¬ 
ранцева и рукодѣлія—Евд. Вас. Померанцева. 

Городское двухклассное училище. 

Завѣдующій училищемъ н. сов. Дм. Ал-ѣев. Вихревъ; законо¬ 
учитель прот. Александръ Меньшовъ, учитель к. а. Ал-дръ Пав. 

Фивейскій. 


Управленіе Уѣзднаго Воинскаго Начальника. 

Уѣздный воинскій начальникъ подшгк. Гавр. Моис. Масловъ; 
дѣлопроизводитель . 

. Лѣсничій Мосальскаго лѣсничества тит. с. Петр. Ал-др. 
Потѣхинъ. 


Уѣздный врачебный персоналъ. 

Уѣздный врачъ к. а. Серг. Серг. Ждановъ; городовой врачъ 
Станс. Игнт. Якубанисъ; земскіе врачи: 1-го уч. Михл. Серг. 
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Пучковскій, 2-го уч. Исаакъ Срулев. Фридбергъ (въ с. Силькови- 
чахъ), врачъ земской больницы к. сов. Серг. Някл. Ковалевъ, 
врачъ Жерелевскаго пункта н. с. Аѳан. Іоеф. Изумрудскій; 
повивальныя бабки—Аполн. Гавр. Веніаминова, Ал-дра Никл. 
Капорская (въ г. Мосальскѣ) и Ольга Никт. Дубровская (въ с. Ново- 
Александровскѣ). 

Вольно-Пожарное Общество. 

Предсѣдатель общ—ва и правленія Ал-дръ Ѳедр. Ментинъ; 
члены: Никл. Петр. Богдановъ, Михл. Вас. Симоновъ, Ѳедр. Ѳедр. 
Сидоровъ, Андр. Степ. Незымъ, Михл. Вас. Богдановъ, Никл. 
Ив. Богдановъ; казначей Никл. Петр. Богдановъ; секретарь Петр. 
Вас. Пушкаревъ. 

Начальникъ дружины Серг. Петр. Ивановъ; помощники его 
Михл. Серг. Пучковскій и Ал-дръ Михл. Саловъ (онъ-же завѣд. 
пожарн. обозомъ). 

Общество вспомоществованія бѣднымъ г. Мосальска- 

Предсѣдатель—Дм. Андр. Миллеръ; товарищъ его Никл. 
Петр. Богдановъ; члены совѣта: прот. Ал-дръ Ал-др. Меньшовъ, 
прот. Никф. Ив. Баталинъ, Анатл. Дм. Брылкивъ, Ал-дръ Ѳедр. 
Ментинъ п Михл. |Вас. Симоновъ; казначей Конст. Мпхл. Кон- 
цевичъ; секретарь Евг. Сер. Еремѣевъ. 

Благочинные церквей: 

1-ГО округа прот. Іоаннъ Покровскій (въ с. Ивонинѣ), 2-го 
окр. свящ. Сергѣй Пушкинъ (въ м. Спасъ-Деменскѣ) и 3-го окр. 
свящ. Михаилъ Полянскій (въ с. Алферьѳвскомъ). 

Настоятели церквей въ г. Мосальскѣ. 

Никольскаго собора прот. Александръ Меньшовъ; Троицкой 
и Пятницкой церквей—прот. Никифоръ Баталинъ и Борисоглѣб¬ 
ской ц. свящ. Дмитрій Смирновъ. 

Казанскій Боголюбивый женскій монастырь. 

(Близъ с. Жерелева). 

Настоятельница монастыря игуменія Елевоерія. 

Агенты страховыхъ обществъ. 

Надзиратель земск. страхованія Михл. Вас. Симоновъ, по- 
мо щни къ его Пантл. Никл. Воскресенскій; агенты: „Сѣвернаго 
страх, общества"—Ал-дръ Павл. Фивейскій; общества „Саламан- 
дра“— Вас. Петр. Золотовъ. 
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Адресъ-Кал е ндарь. 


Благотворительныя и общественныя учрежденія уѣзда. 

Богадѣльни. Городская богадѣльня на 10 призрѣваемыхъ 
женщинъ. 

Больницы. Въ г. Мосальскѣ земская больница на 38 кров.; 
въ с. Ново-Александровскомъ двѣ земскія больницы на 30 кров, 
и въ с. Жерелевѣ на 4 кров ; частный пріемный покой (съ от¬ 
пускомъ лекарствъ), землевл— цы Екатерины Никл. Шепелевой. 

Аптеки: 1) въ г. Мосальскѣ земская аптека; 2) въ с. Ново- 
Александрсвскомъ земская аптека и м. Спасъ-Деменскѣ вольная 
аптека и 3) въ поселкѣ „Барятинскомъ* частная аптека Адама 
Шостакъ. 

Библіотеки . Въ г. Мосальскѣ двѣ библіотеки, изъ коихъ 
одна (городская) имени ярофессара Ал-дра Ив. Чупрова, другая — 
Общества посольскихъ семейныхъ вечеровъ. 

Чайныя и при нихъ читальни Мосальскаго уѣзднаго коми¬ 
тета попечительства о народной трезвости: № 1-й въ с. Мплати¬ 
нѣ, № 2-й въ с. Сильковичахъ, Л? 3-й въ с. Милотичахъ, № 4-й 
въ с. К, узелкахъ, Лг 5-й въ с. Козьмнничахъ, № 6-й въ с. Пят¬ 
ницкомъ, X» 7-іі въ с. Алферовскомъ, № 8-й въ с. Боровепскѣ, 
№ 9-й въ с. Любуии, Хг 10-й въ с. Калуговѣ, № П.й въ с. Лу¬ 
невѣ, № 12 въ г. Мосальскѣ (при народномъ домѣ), № 18-й на 
ст. Краиивнѣ, № 14-й въ с. Чертени и X» 15-й въ с-цѣ Тру¬ 
фановѣ. 


Перемышьскій уѣздъ и его учрежденія. 

Уѣздный предводитель дворянства г. секр. Дм. Ал-др. По¬ 
повъ; кандидатъ на предводителя к. а. Ѳедр. Ал-др. Бѣльченко; 
письмоводитель к. секр. Никл. Карл. БрейТФусъ. 

Уѣздное Полицейское Управленіе. 

Уѣздный исправникъ к. сов. Серг. Поликрп. Поповъ; помощ¬ 
никъ исправника.; секретарь тит. с. Ал-дръ Никл. 

Дѣевъ; столоначальники: к. р. Ив. Дм. Ивановъ и н. ч. Як. Гр. 
Тѳнюновъ (и. д.); регистраторъ к. р. Петр. Георг. Дмитріевъ. 

Становые пристава—1-го ст., 2-го ст. к. сѳкр. 

Ал-дръ Григ. Благовѣщенскій; полицейскій надзиратель н. ч. 
Никл. Як. Яценко (и. д.). 
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Уѣздный Съѣздъ. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; земскіе на¬ 
чальники; 1-го уч. с. с. Павл. Нил. Козляиновъ, 2-го уч. шт.-кап. 
Дан. Павл. Гржегоржевскій и 8-го уч. мичм. зап. Сем. Ив. Ун- 

ковскій. 

Кромѣ того 

а) по судебнымъ дѣламъ—уѣздный членъ окружнаго суда, 
городской судья п почетные мировые судьи; 

б) по дѣламъ административнымъ — уѣздный исправникъ, 
предсѣдатель уѣздной земской управы и податной инспекторъ; 
секретарь иоруч. Евг. Нпкл. Рединъ. 

Уѣздное по воинской повинности Присутствіе. 

Предсѣдатель — предводитель дворянства; члены: уѣздный 
исправникъ, воинскій начальникъ, предсѣдатель земской управы; 
дѣлопроизводитель н. ч. Ив. Серг. Пылаевъ. 

Уѣздный Распорядительный Комитетъ. 

Предсѣдатель—уѣздный исправникъ; члены: уѣздный воин¬ 
скій начальникъ, членъ земской управы и городской староста. 

Уѣздный Комитетъ Попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; заступ, мѣсто пред¬ 
сѣдателя Вас. Филос. Субботинъ; члены: Цезарь Казмр. Гралев- 
скій, Михл. Ал-ѣев. Воронцовъ, прот. Владм. Ал-др. Будилинъ, 
Авксн. Виктр. Траубенбергъ, Дан. Павл. Гржегоржевскій, Сем. 
Ив. Унковскій, Павл. Нил. Козляиновъ, Васл. Никнр. Смирновъ, 
Вячсл. Михл. Рихтеръ, Ѳедр. Ал-др. Бѣльченко, Серг. Полпкр. 
Поповъ, Ал-ѣй Михл. Милосердовъ, Ал-ѣй Кондрт. Ястребовъ, 
Пав. Ив. Гречаниновъ, Матв. Ив. Скаржинскій, свящ. Іоаннъ 
Сперанскій, Никл. Ал-др. Бѣльченко, кн. Серг. Дм. Урусовъ, 
Никл. Серг. Кашкинъ, Евг. Никл. Рединъ, Никл. Ив. Субботинъ 
и Антн. Ив. Яшинъ. 

Чайная и при ней читальня попечительства о народной трез¬ 
вости; завѣдующій чайною кап. Геор. Кнрл. Сорокинъ. 

Почтово-телеграфная контора. 

Начальникъ конторы н. с. Влдм. Васл. Марлинскій; помощ- 
рпкъ его к. а. Влдм. Петр. Ремизовъ; надсмотрщикъ к. секр. Ив. 
Ал-ѣев. Коссовъ. 
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Начальники почтовыхъ отдѣленій: Подборскаго г. с. Виктр. 
Сем. Лазаревскій и Вабынинскаго и. ч. Іосф. Ѳедр. Никольскій. 

Уѣздное Земское Собраніе. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; гласные: кн. Серг. 
Дм. Урусовъ, Никл. Сѳрг. Кашкинъ, Никл. Васл. Писаревъ, Нав. 
Нил. Козляиновъ, Данл. Павл. Гржегоржевскій, Никл. Ал-др. 
Бѣльченко, Дм. Ал-др. Поповъ, Ив. Серг. Даниловъ, Ѳедр. Гр. 
Лопатинъ, Сем. Ив. Унковскій, Евг. Павл. Брадке, Влдм. 
Никл. Тетеревенковъ, Ив, Морд. Богдановъ, Гр. Емел. Фур¬ 
совъ, Никл. Ив. Субботинъ, Пав. Ал-ѣев. Поляковъ, Серг. Ал-др. 
Поповъ, Васл. Ив. Рязанцевъ, Ал-ѣй Ив. Крючковъ, Васл. Ив. 
Безгубовъ, Родіонъ Ег. Кирюшинъ, Ив. Васл. Худяковъ, Ѳедр. 
Никл. Типикинъ, Антн. Ив. Яшинъ, Ив. Евдок. Барабановъ, Ефм. 
Ив. Новиковъ, Андр. Ал-др. Рихтеръ, отъ м—ва земл. лѣсничій 
к. а. Ив. Ульян. Даманскій, отъ духи. вѣд. свящ. Іоаннъ Песо- 
ченскій и городской староста. 

Уѣздная Земская Управа. 

Предсѣдатель к. а. Ѳедр. Ал-др. Бѣльченко; члены—мѣщ. Ив. 
Мардр. Богдановъ и дворн. Евг. Павл. Брадке; секретарь н. ч. 
Никл. Исндр. Гржегоржевскій; бухгалтеръ г. с. Васл. Ив. Авра¬ 
амовъ; земскій техникъ Михл. Мнхл. Кольцовъ. 

Упрощенное Общественное Управленіе. 

Городской староста пот. ноч. гр. Пав. Ив. Гречаниновъ; по¬ 
мощникъ его мѣщ. Ив. Ив. Смольяниновъ; уполномоченные: Ив. 
Як. Вѣтровъ, Никт. Фалал. Забурдаевъ, Михл. Михл. Немѣша- 
евъ, Петр. Васл. Пономаревъ, Серг. Сем. Пособцевъ, Павл. Ив. 
Смольяниновъ, Никл. Васл. Силинъ, Михл. Ив. Серегинъ, Як. 
Михл. Химинъ, Никл. Ив. Золотовъ, Ив. Ив. Гречаниновъ, Ал-др. 
Ив. Ланѣевъ, Ал-др. Ііоыст. Образцовъ и Никл. Васл. Чупровъ; 
депутатъ прот. Влдм. Ал-др. Будилинъ и предсѣдатель земской 
управы. 

Купеческій староста Ѳедр. Никл. Типикинъ; товарищъ его 
Михл. Ив. Серегинъ. 

Уѣздное Казначейство. 

Казначей н. с. Васл. Евд. Меньшовъ; бухгалтеры: старшій 
н. с. Ѳедр. Матв. Лебедевъ, 1-го разр. к. секр. Петр. Ал-др. 
Скворцовъ и 2-го разр. тит. с. Ал-ѣй Васл. Успенскій. 
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Податная инспекція. 

Податной инспекторъ к. а. Ал-ѣй Михл. Милосердовъ. 

Раскладочное по промысловому налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены: помощникъ акциз, 
надзирателя, куп. сынъ Петр. Васл. Пономаревъ, Ал-др. Конст. 
Образцовъ, Андр. Петр. Прыгуновъ, Ѳедр. Никл. Типикинъ, Степ. 
Степ. Смирновъ и Михл. Ксавер. Шмыцеръ. 

Уѣздное по квартирному налогу Присутствіе.' 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены: Ѳедр. Никл. Ти¬ 
пикинъ, Петр. Васл. Пономаревъ, Ал-др. Конст. Образцовъ и 
Авксн. Викт. Траубенбергъ. 

2-й округъ Акцизнаго Управленія. 

Младшій помощи, акцизн. надзирателя тит. с. Михл. Ал-ѣев. 
Воронцовъ; контролеръ дворн. Юрій Ѳедр. Гермашовъ-Бубелло; 
сборщикъ по винной монополіи Петр. Ѳедр. Вознесенскій. 

Уѣздный судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружного суда с. с. Васл. Филс. Субботинъ; 
почетные мировые судьи: с. с. кн. Сѳрг. Дм. Урусовъ, г. с. Дм. 
Ал-др. Поповъ, к. а. Ѳедр. Ал-др. Бѣльченко, д. с. с. Никл. Серг. 
Кашкинъ, поруч. Никл. Ив. Субботинъ, к. а. Никл. Ал-др. Бѣль¬ 
ченко и пот. поч. гр. Пав. Ив. Гречаниновъ; городской судья 
н. с. Авкс. Викт. Траубенбергъ; товарищъ прокурора к. а. Матв. 
Ив. Скаржинскій; судебный слѣдователь с. с. Никл. Парф. Чу¬ 
лицкій и судебный приставъ тит. с. Ал-ѣй Михл. Гумилевскій. 

Тюремное отдѣленіе. 

Предсѣдательствующій—предводитель дворянства; директоры: 
Петр. Ѳедр. Орловъ, уѣздный исправникъ, прот. Влдм. Ал-др. 
Будилинъ, уѣздный членъ окружного суда, городской судья, уѣзд¬ 
ный врачъ и предсѣдатель земской управы. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель городской староста; члены Михл. Ив. Сере¬ 
гинъ и Ив. Як. Вѣтровъ; завѣдующій дѣлопроизводствомъ тит. с. 
Валр. Викт. Сутоцкій. 

Отдѣленіе Епарі. Училищнаго Совѣта. 

Предсѣдатель прот. Влдм. Ал-др. Будилинъ, наблюдатель 
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свящ. с. Одопова Никл. Никл. Залепугинъ; члены: уѣздный пред- 
водитель двор —ва, уѣздный исправникъ, городской судья, кн. 
Серг. Дм. Урусовъ, земскіе начальники уѣзда, Ал-ѣй Кондр. 

Ястребовъ, Васл. Евд. Меньшовъ, Дм. Ив. Цыплаковъ, Ѳедр. 
Васл. Смиренскій, свящ. Васл. Степ. Смирновъ (казначей) и свящ. 
Іоан. Евгр. Соколовъ (дѣлопро—ль). 

Уѣздный Училищный Совѣтъ. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; члены: Іоан. 
Іоан. Сперанскій, инспекторъ народи, училищъ Вячсл. Михл. Рих¬ 
теръ, завѣдующій городскимъ училищемъ, уѣздный исправникъ, 
отъ земства кн. Серг. Дм. Урусовъ, предсѣдатель земской упра¬ 
вы, городской староста л земскіе начальники. 

Городское трехклассное училище. 

Почетный смотритель к. р. Михл. Григ. Лопатинъ; завѣд. 
училищемъ я. с. Ал-ѣй Кондрт. Ястребовъ; законоучитель свящ. 
Васл. Степ. Смирновъ; учители к. секр. Петр. Ал-др. Глухаревъ 
и н. ч. Михл. Павл. Стельмаховичъ; врачъ при училищѣ к. сов. 
Цезарь Казмр. Гралевскій; учитель пѣнія свящ. Никл. Нил. 
Пановъ. 


Женское двухклассное училище. 

Попечительница—жена к. а. Марія Ив. Бѣльченко; завѣдую- 
щая училищемъ Над. Ив. Высочинская; учит —ца Анаст. Ѳедр. 
Миленушкина; законоучитель свящ. Іоаннъ Песоченскій. 

Корекозовское двухклассное образцов училище. 

Завѣд. училищемъ Влдм. Ѳедр. Большаковъ; законоучитель 
Илья Ив. Мироновъ; учитель Никл. Карл. Соколовъ. 

Полянское двухклассное образцовое училище. 

Завѣдующій училищемъ Ал-ѣй Петр. Домбровскій, законо¬ 
учитель свящ. Іоаннъ Соколовъ; учитель Григ. Тих. Анисимовъ. 

Гордиковское І-кл. образцовое училище. 

Завѣдующій училищемъ Григ. Матв. Соколовъ; законоучи¬ 
тель свящ. Поповъ. 

Спасское І-кл. имени С. В. Кондратьева училище. 

Завѣд. училищемъ учитель Троф. Ив. Смирновъ; законоучи¬ 
тель свящ. Димитрій Зарѣцкій. 
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Управленіе Уѣзднаго Воинскаго Начальника. 

Уѣздный воинскій начальникъ подняв. Васл. Никанр. Смир¬ 
новъ; дѣлопр—тель кап. Георг. Кирил. Сорокинъ. 

Уѣздный врачебный персоналъ. 

Уѣздный врачъ к. сов. Цезарь Базы. Гралевскій; земскіе 
врачи: н. ч. Левъ Ал-др. Киршонъ (онъ-жѳ городовой) и Леонъ 
Аншелевъ-Ивантеръ; повивальныя бабки: отъ правъ—ва Елиз. 
Макс Мещерская, отъ земства Елиз. Мардар. Дубровская, Анна 
Ал-ѣев. Гречанинова и въ г. Воротынскѣ Анна Ал-ѣев. Кубарева; 
фельдшеры: Никл. Вас. Чупровъ, Ив. Илч. Ильинъ, Пав. Аѳн. Ша¬ 
роновъ (въ г. Иеремышлѣ), Андр. Венед. Венедиктовъ (въ с. Озер¬ 
скомъ), Вас. Ив. Акимовъ, Петр. Ив. Тоболинъ (въ г. Воротынскѣ), 
Ал-ѣй Никл. Фидякичъ (с. Тырново) и фельдшерица Анна Дм. 
Петропавловская (с. Желѣзцово), вѳтѳрин. врачъ завѣд. Перѳмышл. 
уѣздомъ Ѳедр. Никф. Козловъ (въ г. Козельскѣ); вѳтерин. фельд¬ 
шеръ Гр. Вас. Чугринъ. 

Городской Обществен. Банкъ. 

Директоръ банка Ѳедор. Никл. Типикинъ; товарищи его Козм. 
Вас. Пономаревъ и Степ. Степ. Смирновъ; бухгалтеръ мѣщ. Ил. 
Павл. Астаховъ. 

Правленіе город, вольно-пожарнаго общества. 

Предсѣдатель Серг. Полкр. Поповъ; члены: Пав. Ив. Греча¬ 
ниновъ, Авкс. Викт. Траубенбергъ, Мыхл. Ксавер. Шмыцеръ и 
Ѳедр. Никл. Типикинъ. 

Начальникъ дружины Авкс. Викт. Траубенбергъ; помощники 
его Ал-дръ Дм. Зиновьевъ и Михл. Михл. Кольцовъ; члены ре¬ 
визіонной комиссіи: Петр. Ѳедр. Орловъ, Петр. Ал-др. Скворцовъ 
и Степ. Стен. Смирновъ. 

Общество вспомоществованія учащимся. 

Предсѣдатель Цезарь Казм. Гралевскій; товарищъ его Авкс. 
Викт. Траубенбергъ; члены: Серг. Полкр. Поповъ, Ал-ѣй Кондр. 
Ястребовъ и Вас. Никнр. Смирновъ (казначей). 

Правленіе ссудо-сберегательной кассы. 

Предсѣдатель Ѳедр. Ал-др. Бѣльченко; товарищъ егоАвксн. 
Викт. Траубенбергъ; члены Васл. Евд. Меньшовъ (казначей) и 





156 


Адресъ-Календарь. 


Ал-ѣй Вас. Успенскій (секретарь); члены ревизіонной комиссіи Сѳрг. 

Полкрп. Поповъ, Леонъ Аншелевъ-Ивантеръ и Левъ Ал-др. 

Киршонъ. 

Братство св. Александра Невскаго. 

Предсѣдатель еовѣта Дм. Ал.др. Поповъ; товарищъ его Серг. 
Полкр. Поповъ; непремѣнный членъ прот. Владимиръ Будилинъ; 
члены совѣта: Вас. Никнр. Смирновъ, Ѳедр. Ал-др. БЪльченко, 
Авкс. Викт. Траубенбергъ (казначей), Вас. Евд. Меньшовъ и 
Пав. Ив. Гречаниновъ. Члены ревизіонной комиссіи: Ал-ѣй Михл. 
Гумилевскій, свищ —ки Іоаннъ Соколовъ, Василій Смирновъ и 
Петръ Орловъ. 

Благочинные церквей. 

1-го округа прот. Перемышльскаго собора Владиміръ Буди¬ 
линъ, 2-го округа свящ. с. Муромцева Ѳедоръ Смиренскій. 

Настоятели церквей въ г. Перемышлѣ. 

Успенскаго собора прот. Владиміръ Будилинъ, Николаевской 
церкви Іоаннъ Соколовъ, Покровской ц. свящ. Николай Пановъ, 
Рождественской ц. свящ. Александръ Лебедевъ и Сошествѳнской 
свящ. Іоаннъ Песоченскій. 

Свято-Троицкій монастырь. 

(близъ с. Корекозова\ 

Настоятель игуменъ Г ерасимъ; казначей Іеромонахъ Амвросій. 

Казан ско-Амвросіевская женская пустынь. 

Настоятельница пустыни игуменія ЕвФросинія. ' ' 
Агенты страховыхъ обществъ. 

Императорскаго Русскаго Театральнаго Общества агентъ 
тит. с. Валер. Виктр. Сутоцкій. 

Агентства „Россія"—тит. с. Ал-ѣй Ив. Соколовъ; „Земскаго"— 
дворн. Ѳедр. Гр. Лопатинъ; „Русскаго общества"—и. н. Серг. Никл. 
Ревякинъ (въ е. Щѳпихинѣ). 

Ст. Бабынино Московско-КІево-Ворон. ж. д. Начальникъ 
станціи дворн. Стан. Стаи. Закржецкій. 

Ст. Воротынскъ той-же дороги. Начальникъ ст. мѣщ. Анти. 
Степ. Корольке. 

Благотворительныя и общественныя учрежденія. 

Богадѣльни : 1) городская; 2) въ с. ПІамординѣ, при женскомъ 
монастырѣ; 3) въ с. Озерскомъ, при братствѣ святит. Николая. 
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Больницы : 1) земская въ г. Перѳмышлѣ; 2) при Пѳсочѳнскомъ 
заводѣ и 8) при Шамор ди искомъ монастырѣ. 

Аптеки: 1) въ г. Перѳмышлѣ, провизора Шмыцеръ, 2) при 
земской больницѣ и 3) при Шамординск. монастырѣ. 

Фотографія —при женскомъ НІамординскомъ монастырѣ. 

Библіотеки и читальни: а) въ г. Перѳмышлѣ—при чайной 
попеч —ва о народ, трезвости и братствѣ св. Александра Невскаго; 
б) въ с. Озерскомъ, при братствѣ свят. Николая и при чайныхъ 
попеч-ва о народ, трезвости: въ г. Перемышлѣ, г. Воротынскѣ, 
с. Пѳсочѳнскомъ заводѣ, с. Рычѳнкахъ, с. Ннжнихъ-Подгоричахъ, 
с. Никольскомъ и д. Каменкѣ; затѣмъ при земскихъ училищахъ 
въ селахъ: Пятницкомъ, Желѣзцовѣ, Пѳсоченск. заводѣ и отъ обще¬ 
ства трезвости въ селѣ Пятницкомъ. 

Песоченскій чугуно-плавильный заводъ. Владѣлецъ завода 
Матв. Ив. Криворотовъ. 

Озерскій винокуренный заводъ. Владѣлецъ завода Дм. Ив. 
Цыплаковъ. 

Пятницкое общество трезвости. Предсѣдатель—пятницкій 
волост. старшина Род. Ег. Кирюшинъ. 


Заштатный городъ Воротынскъ. 

Почтовое отдѣленіе. 

Начальникъ тит. с. Евг. Гр. Тихомировъ. 

Городское Упрощенное Управленіе. 

Городской староста мѣщ. Ив. Павл. Сомовъ; помощникъ его 
Ад-ѣй Ал-ѣѳв. Стрекаловъ; уполномоченные: Андр. Петр. Прыгу¬ 
новъ, Ив. Павл. Сомовъ, Васл. Лук. Шелковъ, Павл. Павл. Еро¬ 
хинъ, Як. Ив. Поздняковъ, Павл. Гр. Боярчиковъ, Васл. Вавл. 
Федосѣевъ, Ал-ѣй Ал-ѣев. Стрекаловъ, Васл. Михл. Андреевъ, 
Ив. Троф. Дитятинъ, Никл. Дм. Масловъ и Ив. Авер. Степановъ. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель Як. Ив. Поздняковъ; члены: Павл. Гр. Боярчи¬ 
ковъ и Ив. Авер. Степановъ. 

Городское начальное училище. 

Учитель Никл. Ѳедр. Смольяниновъ; законоучитель свящ. 
Михл. Андр. Баталинъ. 
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Тарусскій уѣздъ и его учрежденія. 

Уѣздный предводитель дворянства тит. с. Кокет. Антн. Шу- 
юовскій; кандидатъ на предводителя гр. Дм. Мнхл. Бутурлинъ; 
письмоводитель к. секр. Антн. Егор. Николинъ. 

Уѣздное Полицейское Управленіе. 

Уѣздный исправникъ к. а. Ал-др. Ив. Потѣхинъ; помощ¬ 
никъ его отет. кап. Апол. Ѳедр. Вертоградовъ; секретарь 
н. ч. Ив. Ив. Просвирнинъ (и. д.); столоначальники: н. ч. Дм. Ал-др. 
Цвѣтковъ и н. ч. Никл. Вас. Виноградовъ; регистраторъ и. ч. 
Никл. Ал-др. Поспѣловъ; уѣздный врачъ к. сов. Павл. Ннкт. 
Успенскій. 

Становые пристава—1 ст. к. а. Ал-дръ Викт. Соколовъ и 
2 ст. к. а. Никл. Викт. Даевъ; полицейскій надзиратель отст. 
подпор. Левъ Ѳедр. Пере гонецъ. 

Уѣздный Съѣздъ. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства: земскіе 
начальники: 1 уч. е, с. Пав. Михл. Голубицкій, 2 уч. к. секр. 
Ал-др. Густ. Браунъ и 3 уч. к. а. Влдм. Валер. Горевъ. 

Кромѣ того 

а) но дѣламъ судебнымъ—уѣздный членъ окружнаго суда, 
почетные мировые судьи и городской судья; 

б) по дѣламъ административнымъ—уѣздный исправникъ, зем¬ 
скіе начальники, предсѣдатель уѣздной земской управы и подат¬ 
ной инспекторъ; секретарь к. а. Ал-дръ Павл. Лавровъ. 

Уѣздное но воинской повинности присутствіе. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; члены: 
уѣздный исправникъ, предсѣдатель уѣздной земской управы, уѣзд¬ 
ный воинскій начальникъ; дѣлопроизводитель к. секр. Серг. Васл. 

Разумовскій. 

Уѣздный Распорядительный Комитетъ. 

Предсѣдатель—уѣздный исправникъ; члены: воинскій началь¬ 
никъ, предсѣдатель земской управы, начальникъ почтово-телеграф¬ 
ной конторы и городской голова. 
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Уѣздный Комитетъ попечительства о народной трезвости. 

Предсѣдатель—уѣздный предводитель дворянства; заступаю¬ 
щій его мѣсто земскій начальникъ 1 уч. Пав. Михл. Голубицкій; 
члены: уѣздный исправникъ, товарищъ прокурора, акцизный чи¬ 
новникъ, воинскій начальникъ, земскіе начальники, податной ин¬ 
спекторъ, уѣздный врачъ, городской судья, предсѣдатель уѣздной 
земской управы, 2 члена земской управы, городской голова, горо¬ 
довой врачъ; участковые попечители: Пав. Михл. Голубицкій, 
Ал-дръ Густв. Браунъ, Влдм. Валер. Горевъ, Серг. Дм. Евреи- 
новъ, Ал-дръ Андр. Стейнъ, Никл. Митрф. Гансъ, свящ. с. Пуш¬ 
кина Іоаннъ Глаголевъ; дѣлопроизводитель Серг. Лаврнт. Поз¬ 
няковъ. 

Почтово-телеграфная контора. 

Начальникъ конторы к. а. Нпкандръ Ал-др. Переверзевъ; 
почтово-телегр. чиновникъ 5 разр. тит. с. Макс. Гр. Богатыревъ, 

6 разр. Серг. Степ. Петровъ; надсмотрщикъ я. ч. Ѳедр. Никл. 

Шуруповъ. 

Начальники почтовыхъ отдѣленій: Петрищевскаго н. ч. Никл. 
Ал-др. ТимОФеевъ и Высокиническаго Арен. Матв. Щегловъ. 

Уѣздное Земское Собраніе. 

Предсѣдатель—предводитель дворянства; гласные; гр. Дм. 
Михл. Бутурлинъ, Пав. Михл. Голубицкій, Ив. Ив. НеФедьевъ, 
Михл. Ив. НеФедьевъ, Дм. Ив.. Ртищевъ, Анатл. Ал-др. Вагнеръ, 
Влдм. Валр. Горевъ, Серг. Дм. Былимъ-Колосовскій, Егр. Михл. 
Золотаревъ, Илья Дм. Макаренко, Никл. Михл. Наткинъ, Никл. 
Як. Позняковъ, кн. Серг. Дм. Горчаковъ, Ал-дръ Густв. Браунъ, 
Ив. Ив. Шитовъ, Дм. Петр. Шеншичевъ, Андр. Евстф. Пузановъ, 
Ив. Васл. Козловъ, Михл. Аѳан. Никишинъ, Михл. Ѳедр. Ѳедо¬ 
ровъ, Серг. Лаврн. Позняковъ и Евг. Дм. Былимъ-Колосовскій. 

Уѣздная Земская Управа. 

Предсѣдатель к. сов. Ив. Ив. НеФедьевъ; члены: к. а. Анат. 
Ал-др. Вагнеръ и к. р. Никл. Як. Позняковъ; секретарь к. секр. 
Серг. Петр. Кирьяновъ; земскій техникъ Пав. Сем. Соловьевъ. 

Городская Управа. 

Городской голова куп. Ив. Дм. Макаренко; члены, мѣщ. Ив. 
Сем. Чемисовъ и куп. бр. Ив. Тимф. Лебедевъ; бухгалтеръ и 
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секретарь думы Павл. Вас. Шпагинъ; мѣщанскій староста куп. 
Егр. Ал-ѣев. Макаренко. 

Гласные: Ив. Зинв. Добротворскій, Серг. Петр. Кирьяновъ, 
Никл. Як. Позняковъ, Ив. Никл. Наткинъ, Илья Ив. Блиновъ, 
Вас. Гавр. Ганьшинъ, Ал-ѣй Козм. Никольскій, Веніам. Боре. 
Изачикъ, Никл. Никл. Билибинъ, Ив. Васл. Михалевъ, Дм. Васл. 
Михалевъ, Никл. Вас. Ельцовъ, Тернт. Никт. Зяблицинъ, Савл. 
Андр. Коломенскій, Сем. Вас. Ельцовъ, Никл. Михл. Наткинъ и 
Ѳедр. Ал-ѣев. Макаренно. 

Уѣздное Казначействе. 

Казначей к. сов. Ал-ѣй Козм. Никольскій; кассиръ к. а. 
Ѳедр. Ив. Нѣмчиковъ; старшій бухгалтеръ н. ч. Лавр. Гр. Тока¬ 
ревъ; бухгалтеръ 1-го разр. к. секр. Гр. Ив. Лихачевъ и 2 разр. 
г. с. Дм. Ал-др. Соколовъ. 

Податная инспекція. 

Податной инспекторъ к. секр. Викт. Ал-др. Глаголевъ. 

Раскладочное по промысловому налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены: Никл. Як. Поз¬ 
няковъ, Ив. Никл. Наткинъ, Дм. Петр. Шеншичевъ и Ив. Вас. 
Козловъ; кандидаты къ нимъ— Ив. Тимф. Лебедевъ и Егр. Михл. 
Золотаревъ; торговые депутаты: Ив. Вас. Михалевъ, Ив. Никл. 
Наткинъ и кандид. Ѳедр. Ал-ѣев. Макаренко. 

Уѣздное по квартирному налогу Присутствіе. 

Предсѣдатель—податной инспекторъ; члены Ив. Зинв. Доб¬ 
ротворскій, Ѳерг. Петр. Кирьяновъ, Ал-др'ъ Ив. Кисель, Никл. 
Як. Позняковъ и Ѳедр. Васл. Ельцовъ. 

1-й округъ Акцизнаго Управленія. 

Младшій помощ. акциз, надзирателя к. секр. Як. Никл. 
Александровъ; надсмотрщикъ и. ч. Ѳедр. Влдм. Ручкинъ; сбор¬ 
щикъ 5 уч. по казен. продажѣ нитей Никл. Ив. Ивановъ. 

Уѣздный судебный персоналъ. 

Уѣздный членъ окружнаго суда с. с. Серг. Як. Нестеровъ; 
почетные жировые судьи: д. с. с. Дм. Ив. Ртищевъ, тит. с. Конст. 
Анти* Шумовскій, с. Ь. Ив. Зинв. Добротворскій, д. с. с. Клавд. 
Никндр. Пасхаловъ, к. а. кн. Серг. Дм. Горчаковъ, г. с. Евг. 
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Дм. Былимъ-Колосовскій, отст. порч. Михл. Ив. НеФедьѳвъ, 
д. с. с. Михл. Конст. Стояновскій, к. сов. Ив. Ив. НвФедьевъ, 
городской судья к. сѳкр. Ив. Ал-ѣев. Щепетовъ; товар, прокуро¬ 
ра н. с. Геннд. Никл. Бутенопъ; судебный слѣдователь с. с. Реніи . 
Боре. Изачикъ; судебный приставъ к. р. Никл. Ив. Никольскій. 

Тюремное Отдѣленіе. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; директоры: 
прот. Ѳедр. Ив. Смирновъ, предсѣдатель уѣздной земской управы, 
уѣздный членъ окружнаго суда, товарищъ прокурора, уѣздный 
исправникъ, земскій начальникъ Пав. Михл. Голубицкій, к. р. 
Никл. Як. Позняковъ, городской судья, уѣздный врачъ, городовой 
врачъ и городской голова. 

Начальникъ тюрьмы к. а. Евг. Ѳедр. Баталинъ. 

Сиротскій Судъ. 

Предсѣдатель—городской голова; члены: Никл. Як. Позня¬ 
ковъ, Ив. Тимф. Лебедевъ, Ив. Сем. Чемисовъ и Пав. Вас. 

Шпагинъ. 

Отдѣленіе Епарх. Училищнаго Совѣта. 

Предсѣдатель (наблюдатель)—свящ. Никл. Михл. Успенскій; 
члены: свящ. Михл. Ив. Космодаміанскій, Вас. Як. Кременскій, 
прот. Ѳедр. Ив. Смирновъ, Вас. Ал-др. Рождественскій, Никл. 
Егр. Глаголевъ, Ив. Ив. Бархатовъ (дѣлон—тель), Ив. Ив. Нѳ- 
Федьевъ, Ив. Зинв. Добротворскій (казначей), всѣ благочинные 
и земскіе начальники уѣзда. 

Уѣздный Училищный Совѣтъ. 

Предсѣдатель — уѣздный предводитель дворянства; члены: 
свящ. Никл. Михл. Успенскій, инспекторъ городского училища, 
уѣздный иенравникъ, с. с. Пав. Михл. Голубицкій, Никл. Як. Поз¬ 
няковъ и гр. Дм. Михл. Бутурлинъ. 

Городское трехклассное училище. 

Почетный смотритель Ив. Ив. НеФедьѳвъ; учитель-инспек¬ 
торъ н. с. Ал-дръ Ив. Бѣляевъ; законоучитель прот. Ѳедр. Ив. 
Смирновъ, учители Ив. Никт. Осиповъ и Ив. Никт. Мальхановъ 
(въ X кл.). 

Приходское училище. 

Учитель Петр. Петр. Никольскій; почетный блюститель Ив. 
Васл. Михалевъ. 
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Женское приходское училище. 

Учительница Лидія Ал-др. Золотухина; помощница ея Елиз. 
Ал-др. Осипова; почетный блюститель Ив. Дм. Макаренко. 

Управленіе Уѣзднаго Воинскаго Начальника. 

Воинскій начальникъ подплк. Ал-дръ Ив. Кисель; дѣ- 
лопр —тель порч. Влдм. Казм. Гамулецкій. 

Уѣздный врачебный персоналъ. 

Уѣздный врачъ к. сов. Пав. Ндкт. Успенскій; городовой 
врачъ (онЪ'Же и земскій) с. с. Ив. Зинв. Добротворскій; земскіе 
врачи: въ с. Высокиничахъ Никл. Никф. Суриновъ, въ д. Петри¬ 
щевой Никл. Митрф. Гансъ, въ с. Троицкомъ Петр. Васл. Лебе¬ 
девъ, на Мышегскомъ горн, заводѣ к. а. Гдаль Михл. Мункъ; уѣзд¬ 
ный фельдшеръ к. р. Дм. Ѳедр. Ѳедоровъ,акушерки: уѣзднаяНіонила 
Онис. Поняткова, земская—Екат. Ив. Попова Надежда Тимф. 
Никольская и Марія Ив. Тулушева (на пунктахъ). 

Вольно-пожарное Общество. 

Предсѣдатель общества и правленія Ив. Зинв. Добротвор¬ 
скій; почетный членъ общества н. с. Аркд. Моис. Семеновъ; 
члены правленія: Ндкл. Як. Позняковъ, Ив. Вас. Михалевъ, Вас. 
Ив. Макаренко (секретарь). Начальникъ команды Апол. Ѳедр. 
Вертоградовъ; члены ревизіонной комиссіи: Ал-ѣй Козм. Николь¬ 
скій, Венм. Ворс. Изачикъ, Серг, Ив. Лебедевъ; кандидаты къ 
нимъ Илья Дм. Макаренко и Андр. Андр. Михайловъ. 

Отдѣлъ Императорскаго Русскаго общества птицеводства. 

Покровитель общества Его Императорское Высочество Великій 
Князь Николай Николаевичъ. 

Почетные члены отдѣла: въ званіи Камергера А. А. Офро- 
симовъ, кн. Нпкл. Дм. Голицынъ, Серг. Вас. Живаго, Ив. Никл. 
Полкановъ. Предсѣдлтель довѣта .; товарищъ предсѣ¬ 

дателя Серг. Никнр. Ивановъ; членъ совѣта Ив. Никл. Наткинъ; 
казначей Никл. Ив. Макаренко; секретарь Никл. Ал-др. Поспѣ- 
ловъ. Всѣхъ членовъ учредителей 34, дѣйствительныхъ 6. 

Благочинные церквей. 

1-го округа свящ. с. Введенскаго Николай Соколовъ и 2-го 
округа свящ. с. Рощи Матвѣй Тихомировъ. 
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Настоятели церквей г. Тарусы. 

Петропавловскаго собора прот. Ѳедоръ Смирновъ и Воскре¬ 
сенской церкви свящ. Николай Успенскій. 

Церковное братство во имя Божіе! Матери „Взысканіе Погибшихъ 1 ' 
и свв. апостоловъ Петра и Павла. 

Предсѣдатель свящ. Матв. Ив. Космодаміанскій; товарищи 
предсѣдателя: прот. Ѳедр. Ив. Смирновъ и свящ. Никл. Ив. Соко¬ 
ловъ; плены: свящ. Ѳедр. Абакм. Соколовъ, Ал-дръ Никл. Чин¬ 
новъ, Конст. Петр. Лоренцо, Матв. Никф. Тихомировъ, Ив. Дм. 
Макаренко, Илья Дм. Макаренко, Ал-дръ Ив. Потѣхинъ; дѣлопроизв. 
свящ. Петр. Ал-др. Любимовъ; казначей свящ. Никл. Михл. Ус¬ 
пенскій. 

Дѣтскій сиротскій пріютъ церковнаго братства. 

Предсѣдатель свящ. Матв. Ив. Космодаміанскій, члены; 
свящ. Петр. Андр. Любимовъ, свящ. Никл. Михл. Успенскій (каз¬ 
начей), Ив. Дм. Макаренко н Ив. Зияв. Добротворскій. 

Свято-Троицкая женская община. 

(въ лѣсной Татарской пустоши Тарусскаго у.). 

Начальница общины послущница Анна Знаменская. 

Агенты страховыхъ обществъ и другихъ учрежденій. 

Общества „Россія “— Ив. Зинв. Добротворскій; „Русскаго"— 
Пав. Вас. Шпагинъ; „Московскаго“—Серг. Петр. Кирьяновъ; 
„Якорь“—Марія Эварст. Голубицкая (въ* с. Салтыковѣ); 1-го Рос¬ 
сійскаго страх, об— ва Дм. Виктр. Всесвятскій (въ с. Троицкомъ). 

Надзиратоль земскаго страхованія поч. гр. Никл. Никл. Би¬ 
либинъ. 

Агентъ состоящаго йодъ покровительствомъ Его Величества 
Государя Императора Русскаго театральнаго общества въ г. Тарусѣ, 
дворн. Ив. Ив. Просвирнинъ. 

Окружный надзиратель питомцевъ Моек, воспит. дома, 
врачъ Никл. Гр. Пигулевскій. 

Администрація по дѣламъ несостоятельнаго Акціонернаго об¬ 
щества Тульскихъ доменныхъ печей: довѣренный администраторъ 
Людв. Альфр. Пурбэ; директоръ завода инж. техн. Генр. Егр. 
ШеФеръ. 

Троицко-Дашковская бумаго-картонная фабрика; директоръ 
Генрихъ—Конрадъ Ал-др. Штейнгагенъ. 
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Благотворительныя и общественныя учрежденія въ уѣздѣ. 

Богадѣльни : въ г. Тарусѣ—городская. Въ уѣздѣ а) при Мы- 
шѳгбкомъ горномъ заводѣ—княгини Бибарсовой; б) въ с. Опочнѣ 
при церкви; в) при Свято-Троицкой женской общинѣ—богадѣльня 
и пріютъ для дѣвочекъ. 

Больницы: въ Тарусѣ—земская на 36 кров.; въ уѣздѣ при 
Мышегскомъ заводѣ на 15 кров.; въ с. Троицкомъ при Троицко- 
Дашковской бумаго-картонной фабрикѣ на 3 кров.; земская въ 
д. Петрищевой—на 4 кровати. 

Аптеки: въ Тарусѣ— земская аптека; въ уѣздѣ земская ам¬ 
булаторная, въ д. Петрищевой и въ с. Высокиничахъ при врачеб¬ 
ныхъ пунктахъ; частныя аптеки на Мышегскомъ горномъ заводѣ 
и на Троицко-Дашковской бумаго-картонной фабрикѣ, принадлежатъ 
владѣльцамъ заводовъ. 

Библіотеки: въ г. Тарусѣ—городская; въ уѣздѣ при учили¬ 
щахъ: въ с. Почѳлѣ, въ с. Никольскомъ, въ с. Трубецкомъ, на 
Мышегскомъ горн, заводѣ и при церквахъ: въ с. Пушкинѣ и въ 
с. Красномъ. 

Читальня —въ с. Пушкинѣ, Богимовской волости, учѳждена 
церковно-приходскимъ попеч —мъ св. Митрофанія. 



ОТДѢЛЪ III 


СПРАВОЧНЫЙ. 


Дѣленіе Калужской губернія въ административномъ отношеніи. 

Участки земскихъ начальниковъ Калужской губерніи. 


Уѣзды и участки. 

Гдѣ находятся 
камеры земскихъ 
начальниковъ. 

Волости, входящія въ составъ 

участковъ. 

Калужскій. 



1-й участокъ. 

Въ г. Калугѣ, на 
Одигитріевской ул., д. 
Низяева. 

Тихоновская, Слядневская, Кара- 
чевская и Покровская. 

2-й уч. 

Въ с. Ѳедосовѣ (поч¬ 
товый адресъ гор. Ка¬ 
луга). 

Бабаевская, Сугоновская, и Боб¬ 
ровская. 

3-й уч. 

Въ с. Авчуринѣ (поч¬ 
товый адресъ гор. Ка¬ 
луга). 

Лущихинская, Ферзиковская, Сер¬ 
гіевская и Лосенская. 

Боровскій. 



1-й участокъ. 

Въ г. Боровскѣ. 

Добринская, Тарутинская, Спасо- 
прогнанская, Рощинская, Рождествен¬ 
ская и Чубаровская. 

2-й уч. 

Въ с. Фопиловѣ ( поч¬ 
товый адресъ станція 
Ильинская). 

Красносельская, Кривская, Ильин¬ 
ская, Никольская и Серединская. 

Козельскій. 



1-й участокъ. 

Въ д. Ягодной (поч¬ 
товый адресъ г. Вол¬ 
ховъ). 

Бѣтовская Уколицкая и Косья- 
новская. 

2-й уч. 

С-цо Трошна (поч¬ 
товый адресъ г. Ко¬ 
зельскъ). 

Волосово-Звегинская, Дешовская, 
Вѣинская и Перестряжская. 

3-й уч. 

Въ г.Козельскѣ (поч¬ 
товый адресъ г. Ко¬ 
зельскъ). 

Меренищенская, Волосово-Дудин- 
ская, Губинекая и Дудинская. 
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Отдѣлъ III Справочный. 


Уѣзды и участки. 

Гдѣ находятся 1 Волости, входящія въ составъ 

камеры земскихъ | ѵчастковъ 

начальниковъ. | участковъ. 

4-й уч. 

С. Радождево (поч¬ 
товый адр. Сухиничи). 

Колодезская, Каменская, Стрѣлен-) 
ская и Хотѣнская. 

5-й уч. 

С. Антипово (почто¬ 
вый адр. г. Козельскъ). 

Прысковская, Бурнашевская, Ко- 
стешевская, Коробинская. и Юрьев¬ 
ская. 

Меідовскій. 



1-й участокъ. 

Въ г. Серпейскѣ. 

Писковская, Конецпольская и Рать- 
ковская. 

2-й уч. 

Въ г. Мещовскѣ. 

Гостьинская, Троснянская, Полков-! 
ская и Фроловская. ! 

3-й уч. 

Въ г. Мещовскѣ. 

Серебрянская, Еропкинская, Новой 
сельская и Мошонская. 

4-й уч. 

Въ с. Покровскомъ 
(почтовый адресъ ст. 
Бабынино). 

Мѣстническая, Барятинская, Стрѣль- 
нинская, Сабуровщинская и Подко¬ 
паевская. 

5-й уч. 

Въ с-цѣ Сосеномъ 
(почт. адр. ст. Щел- 
каново). 

Утешевская, Чамодановская и Щел¬ 
кановская. 

Мосальскій. 



1-й участокъ. 

Въ г. Мосальскѣ. 

Ивано - Дубровская, Боровенская,! 
Ивонинская, Богоявленская и Лунѳв- 
ская. 

2-й уч. 

Въ с-цѣ Червлеиовѣ 
(ст. Людково, Мое. у.). 

Дубровская, Червленовская, Чер- 
тенская, Жуковская и Батшцевская. 

3-й уч. 

На хутор. Ольгинѣ 
(почт, адресъ г. Мо- 
сальскъ). 

Замошская, Спасская, Котовская, 
Мосурская и Посконская. 

4-й уч. 

Въ с-цѣ Труфановѣ 
| |СТ. Силковичи). 

Сильковекая, Стаицкая, Лубинская, 
Милотическая и Парфеновская. 

5-й уч. 

На хуторѣ „Курганъ" 
(ст. Куземки, Мос. у.). 

Морозовская, Милятинская, Лозин¬ 
ская, Богородицкая и Ртинская. 

6-й уч. 

Въ с-цѣ Жерелевѣ 
(ст. Крапивна,Мос. у.). 

Жерелѳвская, Понизовская, Добро¬ 
сельская, Снопотская и Пятницкая. 

Перемышльскій. 



1-й участокъ. 

Въ с. Борищевѣ(поч- 
товый адресъ г. Во- 
ротынскъ). 

Полянская, Рыченская, Песоченская 
и Желовская. 

2-й уч. 

Въ с-цѣ Губинѣ (поч. 
адр. ст. Бабынино). 

Курыничская, Озерская, Тырнов- 
ская и Пятницкая. 








Участки земскихъ начальниковъ. 


16 ? 


Уѣзды и участки. 

Гдѣ находятся 
- камеры земскихъ 
начальниковъ. 

1 

Волости, входящія въ составъ 

участковъ. 

З-й уч. 

Въ с-цѣ Колыиіовѣ 
(почтовый адр. г. Во- 
ротынскъ). 

Заборовская, Кумовская, Желѣз-: 
цовская, Андреевская и зашт. г. Во- 
ротынскъ. 

Малоярославецкій. 



1-й участокъ. 

Въ с-цѣ Скрыпоро- 
вѣ (почт. адр. г. Ма¬ 
лоярославецъ). 

Марьинская, Спасская, Авчпнин- ! 
ская и Угодско-заводская. 

2-й уч. 

Въ Подполковѣ( поч¬ 
товый адр. ст. Дѣт¬ 
чино). 

Бабичевская, Вашмаковская, Дѣт- 
чинская и Недѣлинская. 

Жиздринскій. 



1-й участокъ. 

Въ с. Плохинѣ (поч¬ 
товый адр. ст. Пло- 
хино). 

Крапивенская, Милѣевская, Пло- 
хинская, Соповская и Теребенская. 

2-й уч. 

Въ с-цѣ Клинцахъ 
(почт. адр. ст. Пло- 
хино). 

Холмищенская, Кцынская, Черны- 
шенская и Ловатская. 

З-й уч. 

Въ г. Жиздрѣ (поч¬ 
товый адр. г. Жиздра). 

Зикѣевская, Будская, Кондрыкин- 
ская и Яровщинская. 

4-й уч. 

Въ с. Маклакахъ 
(почт. адр. ст. Брынь). 

Брынская, Вертенская, Которская, 
Маклаковская и Зимницкая. | 

5-й уч. 

Въ с. Людиновѣ (поч¬ 
товый адр. ст. Люди- 
ново). 

Людиновская, Курганская, Запруд-! 
ская и Коемачевская. 

б-й уч. 

Въ с-цѣ Выползовѣ 
(почт. адр. ст. Силь- 
ковичи). 

Песоченская, Погостовская, Мамо¬ 
новская, Лосинская и Фоминическая. 

7-й уч. 

ч 

Въ с. Тихвинскомъ 
(почт. адр. ст. Песо- 
ченскій заводъ). 

Савкинская, Будчинская, Грибов- 
ская, Дулевская и Семиревская. 

8-й уч. 

Въ с. Огори (почт, 
адр. г. Жиздра). 

Подбужская, Огорская, Овсорокская, 
Пупковская и Уемльская. 

Тихвинскій. 



1-й участокъ. 

На хуторѣ Добрый 
Колодезь при с. Кипе- 
ти (почт. адр. г. Лих- 
винъ). 

Березовская, Гутневская, Долбин- 

ская и Песковатская. 

• 

2-й уч. 

Въ с.Песковаіскомъ 
(почт. адр.г.Лихвинъ). 

Кулеиіовская, Русановская, Рожде¬ 
ственская и Тарасьевская. 

З-й уч. 

Въ с-цѣЧернышинѣ 
(почт. адр.г.Лихвинъ). 

Васильевская, Князшцевская, Глу- 
боковская и Нелюбовекая. 
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Отдѣлъ III Справочный. 


Уѣзды и участки. 

Гдѣ находятся 
камеры земскихъ 
начальниковъ. 

Волости, входящія въ составъ 
участковъ. 

4-й уч. 

Въ с. Ханинѣ (почт, 
адр. ст. Ханино). 

Богдановская, Грязновская,Николь¬ 
ская, Своинская и Титовская. 

Медынскій. 



1-й участокъ. 

На хутор. Пашино 
(почт. адр. г. Медынь) 

Адуевская, Богдановская, Глухов- 
ская и Маковская. 

2-й уч. 

Въ с. Похожаевѣ 
(почт. адр. ст. Шан¬ 
скій заводъ). 

Кременская, Топоринская, Незама- 
евская и с. Передѣлъ. 

3-й уч. 

Въ с. Васильковѣ 
(почт. адр. ст. Шан¬ 
скій заводъ). 

Межетчинекая, Кузовская, Кирѣев¬ 
ская и Романовская. 

4-й уч. 

Въ с. Агафьинѣ (почт, 
адр. ст. Износки). 

Дороховская, Орѣховенская и Ал- 
феровская. 

5-й уч. 

Въ с. Звизжахъ (почт, 
адр. ст. Крюково). 

Барсуковская, Сергіевская, Матов- 
ская и Пушкинская. 

6-й уч. 

Въ с. Ярцевѣ (почт, 
адр. ст. Троицкая). 

Карамышевская, Полотняно-завод¬ 
ская, Троицкая и Галкинская. 

Тарусскій. 



1-й участокъ. 

Въ с. Салтыковѣ 

Высокиничская, Буриновская, Ис- 

(почт. адр. г. Таруса). 

канская и Троицкая. 

2-й уч. 

Въ д. Карѣевой (поч¬ 

Бортниковская, Бѣлянинская, За- 


товый адр. ст. Фер- 
зиково). 

воровская и Кирѣевская. 

З-й уч. 



Въ с. Спѣшиловкѣ 
(почт. адр. г. Алек¬ 
синъ). 

Асоинская, Богимовская, Сашкин- 
ская и Солопенская. 


Станы и волости Калужской губерніи. 


Уѣзды и станы. 

Волости. 

Уѣзды и станы. 

Волости. 

Калужскій 

уѣздъ. 




1 станъ. 


2 станъ. 


Кв. въ г. Ка¬ 
лугѣ. 

Тихоновская, Сляд- 
невская и Карачѳв- 
ская. 

Кв. въ дер. 
Кишкинкѣ,поч. 
адр. г. Калуга. 

Бабаевская,Бобров¬ 
ская, Сутоновская и 
Ферзиковская. 










Станы и волости. 


№ 



3 станъ. 

Кв. въ с. Нл- 
коло-Потросово, 
пон. адр, г. Ка¬ 
луга. 

Боровскій 

уѣздъ. 

1 станъ. | 
Кв. въ г. Во-1 
ровскѣ. 


Лосенская, Лущи- 
хинская, Покровская 
и Сергіевская. 


Уѣзды и станы. 


Козельскій 

уѣздъ. 

1 станъ. 

Кв. въ г. Ко¬ 
зельскѣ. 


Волости. 


Добринская, Спасо- 
нрогнаыская, Тару¬ 
тинская, Рождествен¬ 
ская, Чубаровская и 
Рощинская. 


2 станъ. 


Рощинская. Кв. въ с. Уко- 

лицахъ,поч.адр. 

Серединская, Ни- ст ' Плохино. 
Кольская, Ильинская, 

Кривская п Красно | 

сельская. | 


2 станъ. 

Кв. въ с. Юрь- Серединская, Ни- 
евскомъ, почт. Кольская, Ильинская, 
адр. ст. Ильин- Кривская п Красно 
екая. сельская. 

Жиздринсній 

уѣздъ. 

1 станъ. 

Кв. въ с. Пе- Песоченская, Пого- 
соченскомъ за- стовская,Савкинская, 
водѣ, почт. адр. Будчинская, Грибов- 
Песоченскій за- ская, Дулевская, Се-! 
водъ. мыревская, Мамонов- і 

ская, Лосинская и! 
Фоминичская. 

2 станъ. 

Кв. въ. с. Лю- Людиновская, Кос- 1 
диновѣ, почт, мачевская, Запруд- 
адр. ст. Люди- ская, Зимиицкая, Мак- 
ново. і лаковская, Которская, 

І Брынская,Вертенская 
и Кургановская. 

3 станъ. 

Кв, въ с. Пло- Плохинская, Ходми- 
хинѣ,рючт. адр. щенская, Чернышен- 
ст. Плохино. ская,Милѣевская,Кра¬ 
пивенская, Теребен- 
ская, Подбужская, Со 
повская и Кцынская. 


Вурнашевская, Гу- 
бинская, Дешовская, 
Каменская, Коробин- 
ская, Костешевская, 
Мерѳнищѳпская, Пры- 
сковская, Стрѣлен¬ 
ская, Хотѣнская и 
Юрьевская. 


Бѣтовская, Вѣин- 
ская, Волосово-Зве- \ 
ги некая, Во лосово-Ду¬ 
ди некая, Дудинская, 
Касьяновская, Пере 
стряжская, Уколицкая 
и Колодезе кая. 


Тарасьевская, Рож¬ 
дественская, Песко- 
ватская, Кулешов- 
ская, Русановская, 
Гутневская, Верезо- 
ская и Долбинская. 


2 станъ. 

Кв. въ с. Ха- Нелюбовская, Ва¬ 
нинѣ, поч. адр. сильевская, Глубоков- 
ет. Ханино. ская,. Князпщенская, 
Своинская, Богданов¬ 
ская, Никольская, 
Грязновская и Титов- 


Лихвинскій 

уѣздъ. 

1 станъ. 

Кв. въ г. Лих- 
винѣ. 


4 станъ. 
Кв. въ г 
Жиздрѣ. 


• Кондрыкинская,Буд- 
! ская, Огорская, Пуп- 
! ковская, Овсорокская, 
| Ловатская, Улемль- 
і ская, Яровщпснкая и 
I Зикѣевская. 


Малоярославец¬ 
кій уѣздъ. 

1 станъ. * 

Кв. въ г. Ма- Марьинская, Спас- 

лоярославцѣ. ская, Угодско-завод- 
ская и Авчининская. 

2 станъ. 

Квар. въе-цѣ Бабичевская, Дѣт- 
Михѣевѣ, почт, чинская, Башмаков- 
адр. ст. Дѣт- ская и Недѣлинская. 
ЧИНО. 22 
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Уѣзды и станы. 

В о л о с т и. 

Медынскій 

I уѣздъ. 


1 станъ. 


Кв. въ с. По- 

Г ал к п н екая, Карам ы - 

лотняномъ-за- 

шевская, Маковская, 

водѣ, поч. адр. 

Матовская, Полотыя- 

ст. Полотняный 

но-заводская, Сергіев-; 

заводъ. 

ская и Троицкая. 

2 станъ. 

і 

і 

Кв. въ. с. Шаи- 

Ал фе ровс кая, Кирѣ¬ 
евская, Дороховская, 

скомъ заводѣ, 

! почт. адр. ст. 

Вузовская, Межетчин- 

Шанскій зав. 

ская, Незамаевская и 
Орѣховенская. 

3 станъ. 


Кв. въ ноеел- 

Адуевская, Барсу- 
ковская, Богданов- 

кѣМятлево,поч. 
адр. ст. Мятле- 

ская, Глуховская, Кре- 

во С.-В. ж. д. 

Мещовскій 

Уѣздъ. 

мепская,Пушкинская, 
Романовская и Топо¬ 
рные кая. 

1 станъ. 


Кв. въ в г. Сер- 

Копецпольская.Рать- 

пейскѣ. 

2 станъ. 

ковская, ’Писковская, 
Гостьинская, Троснян- 
ская, Попковская,Фро¬ 
ловская, Новосель¬ 
ская, Еропкинская п 
Серебрянская. 

Кв. въ. с. Щел¬ 

ЧемодаиовскаяДЦел- 

кановѣ, почт. 

каиовская, Подкопаев¬ 

адр. ст. Щелка- 

ская, Утешевская, 1 

ново. 

Мосальскій 

уѣздъ. 

Сабуровщинская, 
Стрѣлънинская, Мо- 
шонская,Борятинская 
и І\Іѣстническая. 

1 станъ. 


Кв. въ г. Мо- 

БоровепскаяДІунев- 

сальскѣ. 

ская, Богоявленская, 
Чертеиская, Жуков¬ 
ская, Червленовская, 
БатищевскаяДівонин- 
ская, Посконская и 
Ивано-Дубровская, 


Уѣзды н станы. | В о л о с т и. 


2 станъ. | 

Кв. въ с. Силъ-; Сильковская, Мнло- 
ковичахъ, почт.: тическая, Замоіпская, 
адр. ст. Сильно-, Мплятпнская, Дубров-! 
вичп. I скал, Богородицкая; 

! Котовская, Ртинекая,' 
| Мосурская и Спасская.! 

3 станъ. ; 

Кв. въ с.Спасъ-! Понизовская,Стаиц- 
Деменскомъ, ! кая,Морозовекая, Пар- 
почт. адр. ст. I феповская,Лубинская, 
Спасъ-Демеи- | Лазпнская, Пятниц-! 
скій. ! кая, Снопотская, Доб-І 

і росельская п Жере-; 
I левская. | 


Перемышльскій і 
уѣздъ. ! 

1 станъ. ; 

Кв. въ г. Не- Желовская, Песочен- 
ремышлѣ. ская, Полянская, Ры- 

ченская, Курынич- 
ская п Озерская. 

2 станъ. ! 

Кв. въг.Воро- Андреевская, Забо- 
тыискѣ. ровская, Кумовская, 

Желѣзцовская, Тыр-| 
повская п Пятницкая.' 


Тарусскій 

уѣздъ. 

1 станъ. 

Кв. въ с-цѣ Асошіская,Вогимов- 
Росляковѣпочт. ская, Бортниковская, 
адр. ст. Ферзи- Сашкинская,Солопен- 
ково. ская и Карѣевская. 


2 станъ. 

Кв. въ. с. Вы- Бѣлянинская,Бури- 
сокиничахъ, новская, Высокинич- 
почт. адр. ст. ская, Заворовская, 
Высокиничи. Исканская и Троиц¬ 
кая. 
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Волости съ обозначеніемъ почтовыхъ адресовъ. 


Названіе воло¬ 
стей. 


Почтовый адресъ. 


Названіе 'Воло¬ 
стей. 


! Почтовый адресъ. 


Калужскаго уѣзда. 

Тихоновская. 

Слядневскан. 

Карачевская. 

Бабаевская. 

Бобровская. 

Сугоиовская. 

Лосевская. 

Покровская. 

Луіцихипская. 

Ферзиковская. 

Сергіевская. 


г. Калуга. 


|/ 

I ст. Дуги а. 

!) ст. Ферзиково О-В. 
\І ж. Д. 


Боровскаго уѣзда. 


Ильинская. | ст. 

Добрпнскал. ;) 

Спасо Прогианск.! / 
Чубаровская. 
Тарутинская. 
Кривская. 
Красносельская. I 
Никольская. 
Серединская. 
Рощинская. ; 

Рождественская. ; 


Ильинская. 

Балабаново.ѵ 

ст. Каменка, 
ст. Тарутино. 


г. Боровскъ, 


Жиздринскаго 

уѣзда. 

Бу декад. 

Зикѣевская. 

Яровщинская. 

Кондрыкипская. 

Огорская. 

Овоорокекан. 

Пупков ска я. 

Улемльская. 

Дулевская. 

Песоченская. 

Погостовская. 

Будчипская. 

Крапивенская. 

Кцынская. 

Плохпнская. 

Холмищенская. 

Чернышенская. 

Ловатская. 

Мшіѣевская. 

Подбужская. 

Теребинская. 


г. Жиздра. 


ст. Мокрое. 

ст. Песочен скій 
заводъ. 


• ст. Плохи ног 


Брынская. 

Вертеиская. 

Зимнпцкая. 

Фомпничская. 

Которская. 

Моклаковская. 

Лосинская. 

Мамоновская. 

Савкинская. 

Грибове кая. 

Запрудскал. 

Космачевекая. 

Курганове кая. 

Людиновская. 

Семпревекая. 

Соповская. 


ст. Брынь. 

ст. Ѳоминпчіі. 
||ст. Брынь. 

|\ет. Песоченскій. 
; I заводъ. 

; ст. Мокрое. 

; СТ. ЛіОДПНОВО. 

; СТ. БрЫИЬ. 

||ст. Людиново. 

; ст. Мокрое. 

I ст. Плохпно. 


Нара-Ѳоминекая. 
Москов. губ. 


ст. Ловать. 


I ет.Еленскій заводъ. 


‘Козельскаго уѣзда, і 

У кол пцкая. 

Перестряжская. 

Дудинская. 

Волосово- Дудин. 

Юрьеская. 

Хотѣиская. 

Стрѣленекая. 

Колодезная. 

Коеьяисшекая. 

Вѣпнекая. 

Бѣтовс-кая. 

Прысковская. 

Меренищенская. 

Коробпиская. 

Костешовская. 

Бурнаигевская. 

Волосово-3 вегпн. 

Губииская. 

Дешовская. 

Каменская. 


УІихвинскаго уѣзда. 

Кулешовская. 

Рождественская. 

Своинская. 

Русаковская. 

Тарасьевская. 

Песковатская. 

Никольская. 

Нелюбовская. 

Гутневская. 


ііет. Плохпно. 

;) 

Ь 


г. Сухинпчн. 


Бѣлевъ. 

Волховъ. 


г. Козельскъ. 


|г. Лихвинъ. 
ст. Ханино. 

|г. Лихвинъ. 

|ст. Ханино. 
г. Лихвинъ. 
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Отдѣлъ III Справочный. 


Названіе воло¬ 
стей. 


Глубоковская. 

Богдановская. 

Васильевская. 

Долбинская. 

Березовская. 

Князищевская. 

Грязновская. 

Титовская. 

Малоярославецкаго 

уѣзда. 

Спасская. 

Марьинская. 

Авчининская. 

Бабич евская. 

Дѣтчинская. 

Башмаковская. 

Недѣлинская. 

Угодско-заводск. 


Медынскаго уѣзда. 

Адуевская. 

Богдановская. 

Глуховская. 

Романовская. 

Карамышевская. 

Маковская. 

Матовская. 

Полотняно-завод. 

Кременекая. 

Барсуковская. 

Топоринская. 

Троицкая. 

Галкинекая. 

Алферовская. 

Сергіевская. 
Дорохов ская. 

Пушкинская. 

Гирѣевская. 

Кузовская. 

Межетчинская. 

Незамаевская. 

Орѣховенская. 


Мещовскаго уѣзда. 

Конецпольская. 

Писковская. 

Ратьковская. 

Гостьинская. 

Новосельская. 


Почтовый адресъ. 


ст. Ханино. 

[-г. Бѣлевъ, 
г. Одоевъ. 
[ст. Дугна. 


ст. Оболенское. 

^г. Малоярославецъ. 

[ст. Дѣтчино. 

[ст. Недѣлино. 
ст.Угодскій заводъ. 


[г. Медынь. 


I ст. Полотняный 
г заводъ. 

г. Медынь, 
ст. Мятлево С. -В. 
ж. д. 

г. Медынь. 

[ст. Троицкая. 

ст. Темкино С.-В. 
ж. д. 

ст. Крюково, 
ст. Износки С.-В. 
ж. д. 

ст. Крюково. 
|ст.Шанскій заводъ, 
ст. Износки. 


|г. Сѳрпейскъ. 
|г. Мещовскъ. 


Названіе воло¬ 
стей 


Еропкинская. 

Серебрянская. 

Чемодановская 

Мошонская. 

Барятинская. 

Мѣсническая. 

Троснянская. 

Попковская. 

Фроловская. 

Щелкановская. 

Утешевская. 

Сабуровщпнская. 

Стрѣльнпнская. 

Подкопаевская. 


Мосальскаго уѣзда. 

Чертенская. 

Іівонинская. 

Посконская. 

Ивано-Дубровск. 

Мосурская. 

Луневская. 

Котовская. 

Жуковская. 

Воровенская. 

Богоявленская. 

Батшцевская. 

Спасская. 

Богородицкая. 

Червленовская. 

Дубровская. 

Замошская. 

Милятинская. 

Ртинская. 

Сильковская. 

Милотичская. 

Понизовская. 

Парфеновская. 

Пятницкая. 

Стаицкая. 

Лубинская. 

Лазинская. 

Морозовская. 

Жерелевская. 

Добросельская. 

Снопотская. 


Перемышльскаго 

уѣзда. 

Андреевская. 

Желовская. 

Кур ынич ская. 
Озерская. 


Почтовый адресъ. 


[-г. Мещовскъ. 

ст. Щелканово. 
ст. Мошонки, 
ст. Б абы нино. 
г. Мещовскъ. 

|г. Сухпничи. 

ст. Щелканово. 
с. Утешево. 

|ст. Бабынино. 
ст. Щелканово. 


г. Мосальскъ. 


ст. Дабужа. 

|ст. Людково. 

|ст. Ку з ем ки. 

|ст. Спльковичи. 

і ст. Александров- 
/ скій хуторъ. 

ст.. Спасъ-Демен 
'і ст. Александровск. 
/ хуторъ. 

\от. Спасъ-Демен- 
/ скій. 

ст. Крапивна. 

I ст. Михайловскій- 
/ хуторъ. 


|т. Перемьтшль. 
I ст. Подборки. 




Слѣдственные участки округа Окружнаго Суда. 


173 



_ Р—. 


Названіе воло- 


Названіе воло* 


стей. 

Почтовый адресъ. 

стей. 

Почтовый адресъ. | 

Пееоченская. 

Полянская. 

|г. Перемышль. 

Солопенская. 

Бортниковская. 

г. Алексинъ, 
г. Таруса. 

Пятницкая. 

ст. Бабынино. 

Карѣевская. 

ст. Петрищево. 

Рыченская. 

г. Перемышль. 

Бурпновская. 

! /ст. Высокпничи. 

Желѣзцовская. 

ст. Вороты искъ 

Высокпничская. 


М. Б. ж. д. 

Заворовская. 

! 1 

Заборовская. 

|г. Воротынскъ. 

Исканская. 

| г. Таруса. 

Кумовская. 

Троицкая. 

1 ст. Высокпничи. 

Тырновская. 

ст. Бабынино. 

Сашкпнская. 

1 ст. Ферзиково. ! 



Бѣлянинская. 

| ст. Высокпничи. 

Тарусскаго уѣзда. 




Асоинская. 

! ст. Петрищево. 



Богимовская. 

г. Алексинъ. 




Слѣдственные участки округа Окружнаго Суда. 


Обозначеніе слѣдствен¬ 
ныхъ участковъ. 

Гдѣ находятся 

камеры. 

Города, уѣзды и водоет.и, | 
входящіе въ участки слѣ- і 
дователей. г 

По г. Калугѣ. 

Въ г. Калугѣ. 

г. Калуга. 

По важнѣйшимъдѣламъ, 
по всему округу окруж. 
суда. 

— 

Калужская губернія. і 

По Калужскому уѣзду. 

Тоже. 

Калужскій уѣздъ. і 

По Перемышльскому 
уѣзду. 

Въ г. Перемышлѣ. 

г. Перемышль, заш. г. Воро-. 
тынскъи Перемышльскій уѣздъ 

По Тарусскому уѣзду. 

Въ г. Тарусѣ. 

г. Таруса и Тарусскій уѣздъ. 

По Лихвинскому уѣзду. 

Въ г. Лихвинѣ. 

г. Лихвинъ п уѣздъ. 

По Малоярославецкому 
уѣзду. 

Въ г. Малоярославцѣ. 

г. Малоярославецъ и уѣздъ. 

, 

По Боровскому уѣзду. 

Въ г. Боровскѣ. 

г. Боровскъ и уѣздъ. • 

По Козельскому уѣзду. 

Въ г. Козельскѣ. 

г. Козельскъ, зашт. г. Сухн- 
ничи п Козельскій уѣздъ. 

По Мещовскому уѣзду. 

Въ г. Мещовскѣ. 

і г. Мещовекъ, зашт. г. Сер- 
пейскъ и Мещовскій уѣздъ. 

По 1-му уч. Мосальска- 
го уѣзда. 

Въ г. Мосальскѣ. 

г. Мосальскъ и волости: Лу- 
невская, Богоявленская, Чер- 
тенская, Батищевская, Жуков¬ 
ская, Боровенская, Ивано-Дуб- 
ровская, Ивонинская, Чѳрвле-: 
новская, Дубровская, Поскоіі-і 
ская, Мосурская, Котовская,! 
Спасская, Милотическая и 
Сильковская. 








174 


Отдѣлъ III Справочный. 


і Обозначеніе слѣдствен- 
|; ныхъ участковъ. 

Гдѣ находятся 

камеры. 

Города, уѣзды и волостп, 
входящіе въ участки слѣ¬ 
дователей. 

і ■ 

| По 2-му уч Мосальска- 
1 го уѣзда. 

Въ г. Мосальскѣ. 

. 

Торговое мѣстечко Спасъ-Де- 
менскій и волости: Богородиц¬ 
кая, Мплятинская, Замошская 
Новосельская, Стаицкая, Ртпн- 
ская, Парфеновская, Лазин- 
ская, Морозовская, Лубянская, 
Поыпзовская, Жерелевская, 
Добросельская, Снонотская п 
Пятницкая. 

: 

По 1-му уч. Медынскаго 
уѣзда. 

Въ г. Медыни. 

Г. Медынь и волости: Бареу- 
ковская, Богдановская, Галкип- 
ская, Карамышевская, Маков¬ 
ская, Матов ская, Полотняно-за-| 
водская, Пушкинская, Сергіев¬ 
ская, Троицкая и Адуевская. 

По 2-му уч. Медынскаго 
уѣзда. 

Въ г. Медыни. 

Волости: Гирѣевская, Кузов- 
ская, Межетчинская, Незамаев- 
ская, Топорпыская,Кременская, 
Романов ск ая, А л ф еровс к а я . 

| Орѣховенская, Дорохове кая и 
: Глуховская. 

По 1-му уч. УКпздрии- 
скаго уѣзда. 

Въ г. Жпздрѣ. 

; Г. Жпздра и волости: Конд- 
рыкппская, Вертенская, Буд-; 

• ская, Запру дская, Ярошцин- 
; ская, Зикѣевекая, Ловатская,' 

1 Подбужская, Огорекая, Овсо-! 
рокская, Милѣевская, Теребии-, 
ская, Кцынекая, Крапивенская, 

| Соповская, Плохшіская, Хол- 
| мищенская и Чернышевская. 

По 2-му уч. Жиздрин- 
екаго уѣзда. 

Въ с. Людиновѣ. 

Волости: Лгодпновская съ за- 
! ведомъ, Кургановская съ заво¬ 
домъ, Песоченская съ заводомъ,! 
Коемачевская, Погостовская,| 
Савкинская, Мамоновская, Се-! 
мпревская, Маклаковская, Ко¬ 
торская, Фоминичская, Лосин¬ 
ская, Дулевская, Грибовская, 
Вутчинская, Улемльская, Зим- 
ницкая, Брынская, и Пупков- 
ская. 

! 








Судебно-городскіе участки Окружнаго Суда. 


1 Названіе участковъ 
городскихъ судей. 

Мѣсто нахожденія 

камеры. 

Названіе городовъ и околот¬ 
ковъ, входящихъ въ участки 
судей. 

1-й судебно-городской 
участокъ. 

Въ г. Калугѣ. 

Вся первая часть города 
(околотки 1—4) и половина 2-й 
части (окол. 5 — 6). 

І 2-й судебно-городской 
і участокъ. 

Тамъ же. 

Вся третья часть города (9—12 
окол.) и половина 2-й ч. (7 и 
8 окол.). 

Боровскій участокъ. 

Въ г. Боровскѣ. 

Весь г. Боровскъ. 

Жпздрипскій уч. 

Въ г. Жиздрѣ. 

Весь г. Жиздра. 

Козельскій уч. 

Въ г. Козельскѣ. 

Г.г. Козельскъ, Сухшшчп и 
Оптина пустынь. 

Лихвинскій уч. 

Въ г. Лихвинѣ. 

Весь г. Лихвинъ. 

Малоярославецкій уч. 

В ь г. Малоярославцѣ. 

Весь г. Малоярославецъ. 

Медынскій уч. 

Въ г. Медыни. 

Г. Медынь н поселокъ Мят- 
| лево со станцею Сызр.-Вяз.ж. д. 

Мещовскій уч. 

Въ г. Мещовскѣ. 

! Г. Мещовскъ н заш. г. Сер- 
! пейскъ. 

Мосальскій уч. 

Въ г. Мосальскѣ. 

І Г. Мосальскъ. 

Перемыт льскій уч. 

Въ г. Перемытлѣ. 

Г. Перемышль. 

Тарусскій уч. 

Въ г. Тарусѣ. 

і Г. Таруса. 


Участки инспекторовъ народныхъ училищъ. 


Наименованіе 

участковъ. 

Районы участков ъ. 

Мѣстожительство 

инспекторовъ 

училищъ. 

1-й участокъ. 

Уѣзды Калужскій и Лих¬ 
винскій. 

г. Калуга, Георгіевскій 
пер., д. Кирѣева. 

2-й участокъ. 

Уѣзды Медынскій и Мало¬ 
ярославецкій. 

г. Калуга, Никольская 
ул., д. Бѣлявскаго. 

3-й участокъ. 

Уѣзды Перемышльскій и Ко¬ 
зельскій. 

г. Козельскъ. 

4-й участокъ. 

Жиздринскій уѣздъ. 

г. Жиздра. 

5-й участокъ. 

Уѣзды Боровскій и Тарус¬ 
скій. 

г. Калуга, Никольскій 
пер. соб. д. 

6-й участокъ. 

Уѣзды Мещовскій и Мосаль¬ 
скій. 

г. Мещовскъ. 
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Призывные участки по воинской повинности. 


Уѣзды и участки. 

Призывные пункты. 

Города и волости, входящія въ со¬ 
ставъ каждаго участка. 

Калужскій. 



1 призыв, у част. 

Г. Калуга. 

Городъ Калуга. 

о 

| - ?» я 

Гор. Калуга (внѣ 
участка). 

Волости: Тихоновская, Сугонов- 
ская, Карачевская, Слядневская, и 
Бабаевская. 

1 3 

Гор. Калуга (внѣ 
участка). 

Ферзиковская, Сергіевская, Бо¬ 
бровская, Лосенская, Луіцпхипская 
и Покровская. 

Боровскій. 


• 

і призыв, у част. 

Гор. Боровскъ. 

Г. Боровскъ п волости: Рощин¬ 
ская и Рождественская. 

2 

Гор. Боровскъ (внѣ 
участка). 

Тарутинская, Чубаровская, Доб- 
ринская и Сяасопрогнанская. 

3 » я 

Гор. Боровскъ (внѣ 
участка), 

Кривская, Никольская, Ильин¬ 
ская, Красносельская и Середин¬ 
ская. 

Жиздринскій. 

■ 


1 призыв, у част. 

Гор. Жиздра. 

Г. Жиздра. 

2 

С. Плохино. 

Кцынекая, Плохи некая, Холми- 
щенская, Соиовская, Крапивенская, 
Черныш енская, Милѣевская и Тере- 
бенская. 

3 я я 

Гор. Жиздра (внѣ 

I участка). 

1 

1 

Овсорокская, Огорская, Подбуж- 
екая. Будская, Пулковская, Ловат- 
ская, Улемльекая, Зикѣевская и 
Яровщииская. 

4 „ 

С. Песочѳнскій за¬ 
водъ. 

Песочевская, Ѳоминичская, По- 
гостовская, Мамоновская, Грибов- 
ская, Семиревская, Дулѳвская, Сав- 
ішнская, Будчииская и Лосинская. 

5 Я 

Гор. Жиздра (внѣ 
участка). 

. 

; 

Зимницкая, Кондрыкинская, Лго- 
диновекая, Врынская, Вертенская, 
Космачевская, Маклаковская, Котор¬ 
ская, Кургановская и Запруд екая. 








Призывные участки по воинской повинности. 
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Уѣзды и участки. 

Призывные пункты. 

Города и волости, входящіе въ со¬ 
ставъ каждаго участка. 

Козельскій. 

і 


1 призыв, участ. 

Гор. Козельскъ. 

Г. Козельскъ.и волости: Дешов- 
ская, Губинская, Костешевская, Ме- 
ренищенская, Прысковская, Воло- 
сово-Звегинская, Волосово-Дудин¬ 
ская, Коробинская и Бурнашевская. 

2 . 

Гор. Сухиничи. 

Г. Сухиничи и волости: Стрѣлен- 
ская, Колод езская, Хотѣнская, Юрь¬ 
евская, Каменская и Дудинская. 

3 „ 

С. Кирѣйково, Уко- 
лицкой волости. 

Волости: Вѣтовская, Косьянов- 
ская, Перестряжская, Уколицкая, и 
Вѣинская. 

Тихвинскій. 



1 призыв, участ. 

Гор. Лихвинъ. 

Г. Лихвинъ и волости: Березов¬ 
ская, Гутневская, Долбинская, Пес- 
коватская и Тарасьевская. 

2 

" » п 

Гор. Лихвинъ (внѣ 
участка). 

Васильевская, Кулешовская, Кня- 
зищевская, Нелюбовская, Рожде¬ 
ственская и Русановская. 

3 . 

С. Ханино. 

Богдановская, Грязновская, Глу- і 
боковская, Никольская, Своинская | 
и Титовская. ! 

Малоярославецкій. 



1 призыв, участ. 

Г. Малоярославецъ. 

Гор. Малоярославецъ и волости: 
Марьинская, Спасская, Угодско-за- 
водская и Бабичевская. 

2 . 

Г. Малоярославецъ 
(внѣ участка). 

Волости: Авчининская, Башма- 
ковская, Дѣтчинская иНедѣлинская. 

Медынскій. 



1 призыв, участ. 

Гор. Медынь. . 

Г. Медынь и волости: Богданов¬ 
ская, Романовская, Топоринская, 
Глубоковская, Кременская, Адуев- 
ская, Бареуковская, и Пушкинская.- 

2 „ 

Гор. Медынь (внѣ 
участка). 

Полотняно-заводская, Карамы¬ 
шевская, Маковская, Троицкая, Гал- 
кинская, Матовская и Сергіевская. 

3 , 

Гор. Медынь (внѣ 
участка). 

Дороховская, Орѣховенская, Ал- 
феровская,Кузовская,Межетчинская, 
Незамаевская и Гирѣевская. 


23 
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Отдѣлъ ИГ Справочный. 


Уѣзды и участки. 

Призывные пункты. 

Города и волости ; входящіе въ со¬ 
ставъ каждаго участка. 

Мещовсній. 



1 призыв, участ. 

Гор. Мещовскъ. 

Г. Мещовскъ и волости: Серебрян¬ 
ская, Новосельская, Еропкинская, 
Фроловская, Мѣстническая и Мо- 
шонская. 

2 „ 

Гор.Мещовскъ ("внѣ 
участка). 

Г. Серпейскъ и волостп: Конец- 
польская. Рать конская, Писковская, 
Гостьинская, Троснянская и Попков- 
ская. 

3 . 

Гор.Мещовскъ (внѣ 
участка). 

Щелкановская, Чемодановская, 
Утешевская, Подкопаевская, Стрѣль- 
нинская, Сабуровщинская п Баря¬ 
тинская. 

Мосальсній. 



1 призыв, участ. 

Гор. Мосальскъ. 

Г. Мосальскъ и волости: .Ивано- 
Дубровская, Посконская, Котовская, 
Дубровская, Боровенская, Ивонин- 
ская и Мосурская. 

2 . 

Г. Мосальскъ (внѣ 
участка). 

Чертенская, Луневская, Жуков¬ 
ская, Червленовская, Богоявленская, 
Батищѳвская, и Богородицкая. 

3 я я | 

М. Спасъ-Демон¬ 
ское (внѣ участка). 

Сильковская, Милятинская, За- 
мошская, Спасская, Милотичская, 
Стаицкая и Понизовская. 

4 я 

Перемышльскій. ! 

М. Спасъ- Демен- 

ское. 

Морозовская, Снопотская, Лазин- 
ская, Ртщнская, Пятницкая, Парфе- 
новская, Лубинская, Добросельская 
и Жерелевская. 

1 призыв, участ. 

і 

Гор. Перемышль. 

Г. Перемышль и волости: Полян¬ 
ская, Желовская, Рыченская, Куры- 
ничская, Озерская, Песоченская, и 
Андреевская. 

2 „ 

Гор. Вороты нс къ. . 

Г. Воротынскъ и волости: Забо¬ 
ровская, Кумовская, Желѣзцовская, 
Тырновская и Пятницкая. 

Тарусскій. 

і 

: 

1 призыв, участ. 

Гор. Таруса. 

Г. Таруса и волости: Карѣевская, 
Троицкая и Высокиничская. 

2 я 

Гор. Таруса (внѣ 

1 участка). 

Вортниковская, Заворовская, Ис¬ 
панская и Бѣлянинская. 

3 я 

! Гор. Таруса (внѣ 
| участка). 

Сашкинская, Асоинская, Боги- 
мовекая,СолопенскаяиБуриновекая. 




Списокъ почтово-телеграФныхъ и почтовыхъ учрежденій губерніи. 


ЙЖ !' 

по но- | 
рядку. 1 

Названіе учрежденій. 

*§& 

Названіе учрежденій. 


Почтово-телеграФНЫя конторы: 

28 

Воротынекое (Перемышльск. у А. 

1 

Боровская. 

29 

Бысокиничское (Тарусск. у.). 

2 

Жиздринская. 

30 

Дабужское (АІещовск. у .). 

3 

Калужская. 

31 

Дугнеиско-заводское (Калуж. у.). 

4 

Козельская. 

32 

Дѣтчинское (Малояросл. у.). 

5 

Лихвинская. 

33 

Еленско-заводское (Жиздр. у.). \ 

б 

Людиновская (Жиздрин. у.). 

34 

Износковское (Медынск. у.). ! 

7 

Малоярославецкая. 

35 

Ильинское (Боровск, у.). | 

3 

Медынская. 

36 

Крапивннское (Моеальск. у.). 

9 

Мещовская. 

37 

Крюковское (Медынск. у.). ! 

10 

Мосальская. 


Ст. Кудринская М.-К.-В. жел. д. 

11 

Мятлевская (Медынск. у.). 

38 

(Мещов. у.). 

12 

ГІеремышльская. 

39 

Ку зейское (Моеальск. у.). ! 

13 

Сухиничская. 

40 

Ловатское (Жиздринск. у.). 

14 

Спасъ-Деменская (Мосал. у.). 

41 

Людковское (Моеальск. у.). ! 

15 

і 

! Тарусская. 

1 

42 

Михайло-хуторск. (Мосал. у.). 


Почтово-телеграФныя отдѣленія: 

43 

Мокровское (Жиздрин. у.). 

16 

Александровско-хуторск.(Мос. у.). 

44 

| Оболенское (Малояросл. у.). 

17 

Брынское (Жиздринск. у.). 

45 

1 Несоченско-заводск. (Жиздр. у.). 

I 

18 

Недѣле некое (Малояросл. у.), . 

46 

Петрищевское (Тарусск. у.). 

19 

Плохинское (Жиздринск. у.). 

47 

Подборское (Перемышл. у.). 

20 

Полотняно-заводское (Медын. у.). 

48 

і. Угодско-заводское(Малояросл.у.). 

21 

Серпейское (Мещовск. у.). 

49 

1 Утешевское (Мещовск. у.). 

22 

Сильковичское (Моеальск. у.). 

50 

Ферзиковское (Калужск. у.). 

23 

Тарутинское (Боровск, у.). 

51 

Ханинское (Лихвинск. у.). 

24 

Троицкое (Медынск- у.). 

52 

Шанеко-заводское (Медынск. у.). 


Почтовыя отдѣленія: 

53 

Щелкановское (Мещовск. у.). 

25 

Балабановское (Боровск, у.). 

54 

і Ѳоминичское (Жиздринск. уЛ 

26 

Бабынинское (Мещовск. у.). 

55 

Мошонское (Мещовск. у.). 

27 

| Барсуковское (Моеальск. у.). 













О времени отправленія и полученія почтъ, пріема и выдачи корреспонденціи, о продажъ знаковъ оплаты 

почтовой корреспонденціи. 
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Отдѣлъ III Справочный. 
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ДВИЖЕНІЕ ПОѢЗДОВЪ 

(Зимній періодъ 1903—904 г) 

Сызрано -Вяземской желѣзной дороги. 
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ПОѢЗДА. 

НА ВЯЗЬМУ. 

НА ТУ 

Л У. Н 

со 

& 

о 

я 

« 

Прихо¬ 
дитъ ВЪ 
Калугу. 

Отходитъ 

изъ 

Калуги. 

со 

>03 

О 

К 

* 

Прихо¬ 
дитъ въ 
Калугу. 

Отходитъ 

изъ 

Калуги. 

ч. м. 

ч. м. 

ч. м. 

Ч. М. 1 

Пассаж, съ почт. I, II и III кл. 

3 

10 24 у. 

10 44 у. 

4 

6 37 в. 

7 05 в.' 

Пассажирскій I, II и III кл. 

5 

9 46 в. 

10 03 в. 

6 

7 40 у. 

7 55 у.! 

Тов.-пассаж. II, III и IV кл. 

11 

4 04 д. 

4 44 д. 

12 

і 12 39 н. 

1 09 н. 


Московско-Кіево-Воронежской ж. д. 



КС 

3 ть 

к 

Л 

V 

Г КС. 




Н а Б П 

я н с к 

ъ. 


НаМ 

о с к в у. II 

ПОѢЗДА. 

ч: 

со 

о 

Я 

Отход. 

изъ 

Калуги. 

Приход, 
въ Тихо¬ 
нову п. 

Отход, 
изъ Ти¬ 
хонов. и. 

ч 

со 

& 

О 

Я 

Отход 

изъ 

Калуги. 

Приход, 
въ Тихо¬ 
нову п. 

Отход, 
изъ Ти¬ 
хонов. п. 


* 

ч. м. 

ч. м. 

ч. м. 

* 

ч. м. 

ч. м. 

ч. м. 

Пассажир. . 

205/1 

8 19 в. 

8 54 в. 

9 19 в. 

203/2 

8 04 у. 

8 39 у. 

9 14 у. 

Почтовый. . 

201/з 

2 24 н. 

3 00 н 

3 34 н. 

201/4 

2 24 н. 

' 3 00 н. 

3 46 н] 

Пасажир. (до 
Сухиничъ). . 

203/9 

8 04 у. 

8 39 у. 

9 Об у. 

207/ю 

11 54 н. 

12 29 н. 

12 59 н.| 


Примѣчаніе , Поѣздъ № 207 /ю, отходящій изъ Калуги въ 11 я. 54 м. ночи, 
прибываетъ въ Москву въ 7 ч. 24 м. утра и слѣдуетъ между Калугой и Москвой 
безъ пересадки пасажировъ въ Тихоновой пустыня. 



3= 

гь 

ЗгС А. Л. 

У ] 

г* -у. 




И а ъ Б 

р Я н с 

к а. 


Изъ И/ 

1 О с к в 

ы. 

ПОѢЗДА. 


Приход. 

Отход. 

Приход. 

ч 

со 

Приход. 

Отход. 

Приход. 


въ Тихо- 

изъ Ти- 

въ 

& 

въ Тихо- 

изъ Ти- 

въ 


о 

Я 

нову п. 

хонов, и. 

Калугу. 

и 

нову п. 

хонов, п. 

Калугу. 


% 

ч. м. 

ч. м. 

ч. м. 

2 

ч. м. 

ч. м. 

ч. м. 

Пассажир. . 

206/д 

9 04 у. 

9 24 у. 

10 29 у. 

208/і 

9 04 в. 

10 14 в. 

11 15 в. 

Почтовый. . 

202/4 

3 30 н. 

! 3 53 н. 

4 54 н. 

202/з 

3 19 н. 

3 53 н. 

4 54 н. 

Пассаж, (изъ 




: 



6 24 у. 

7 25 у. 

Сухиничъ). . 

208 / 10 10 05 н. 

10 14 н. 

И 15 н. 

204/э 

6 09 у. 


Примѣчаніе . Поѣздъ № отходящій изъ Москвы въ 12 ч. 04 м. ночи, 
прибываетъ въ Калугу въ 7 ч. 25 м. утра и слѣдуетъ между Москвой и Калугой 
безъ пересадки пассажировъ въ Тихоновой пустыни. 

(Часы по калужскому времени). 
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Отдѣлъ III Справочный. 


Библіотеки для чтенія и библіотеки-читальни въ г. Калугѣ. 

Библіотека Калужскаго городского общества, съ продажею 
книгъ (помѣщается на Никитской ул. д. Горбуновой). 

Библіотека для чтенія съ продажею книгъ, принадлежащая 
воронежскому мѣщ. Ал-дру Дмитр. Корчагину (Никитская ул. 
д. Чястоклѣтова). 

Библіотека для чтенія съ книжнымъ магазиномъ, принадле¬ 
жащая купцу Мих. Ал-ѣѳв. Антипину (въ Гостиномъ ряду). 

Епархіальная библіотека-читальня, съ продажею книгъ; по¬ 
мѣщается на Облупской ул. въ д. Пестряковой. 

Городская народная безплатная читальня, помѣщающаяся 
на Облупской ул. въ д. Саниной. 

Безплатная библіотека-читальня, находящаяся при народномъ 
домѣ Общества попеченія о начальномъ народномъ образованіи въ 
Калужской губ. (Сурнинскій переулокъ д. Чешихина). 

Типо-литограФіи и литограФіи въ Калугѣ. 

Типо-литографія Калужскаго губернскаго правленія (въ зда¬ 
нія присутствен, мѣстъ). . 

Типо-литографія Калужскаго губернскаго земства (Большая 
Садовая ул. собств. домъ, 1-й ч., 2-го окол.). 

Типографія-лечатня, принадлежащая Товариществу С. II. 
Яковлева (Никольская ул. соб. д., 2-й ч., 8-го окол.). 

Типографія жены губ. секр. Е. Г. Архангельской (Михаило- 
Арханг. пер. соб. домъ, 2-й ч., 6-го ок.). 

Литографія калужскаго мѣщанина Мих. Петр. Крутова (По¬ 
кровскій пер., соб. домъ, 2-й ч., 6-го ок.). 

Типо-литографія Сызрано-Вяземской жел. дороги (въ зданіи 
управленія дороги). ' 

Типографія личн. поч. гражд. С. С. Юрьева (Никитская ул. 
домъ Коробковой). 

Типографія С. А. Семенова (уголъ Никитскаго пер. и Вос¬ 
кресенской ул. соб. домъ). 

Скоропечатня Г. С. Гельманъ (Никитская ул. д. Кашириной). 


Фотографіи. 

Фотографія дворянина Франца Трифн. Протасевичъ (Никит¬ 
ская ул. д. Коробкова, 2-й ч., 6-го ок.). 

Фотографія мѣщанина Павла Ник. Никольскаго (Черновскій 
пер. д. Родина, 2-й ч., 8-го ок.). 



Ярмарки въ городахъ Калужской губерніи. 183 


Фотографія пот. поч. гр. Ал-ѣя Петр. Лекторскаго (Николь¬ 
ская ул. соб. д., 2-й ч., 7-го ок.). 

Фотографія жены дворян. Стефаніи Адамовичъ (на площади 
Стар, торга д. Чернобровина, 2-й ч., 5-го ок.). 

Фотографія куй. с. В. Н. Ченцова (Одигитріевская ул. д. 
Морозова 1 ч. 3 ок.). 

Фотографія дворян. А. Г. Юмашева (Маслениковская ул. д. 
Гаврилова 2 ч. 6 ок.). 

Фотографія мѣщ. И. Г. Вареникъ (Московск. ул. д. Аброси¬ 
мова, 3 ч. 11 ок. 


Ярмарки въ городахъ Калужской губерніи. 


і 

Названіе городовъ. 

Названіе ярмарокъ. 

1 

Время открытія и про¬ 
должительность ярма¬ 
рокъ. 

Калуга . 

Мироносицкая.1 

Съ Мироносцкаго воскре¬ 
сенья—7 дней. 


Рождество-Богородицкая 

Съ 8 по 15 сентября. 

Боровскъ . . . 

Васильевская . 

Съ 1 по 7 января. 


Вознесенская . 

Въ день Вознесенія Гос¬ 
подня. 

Жиздра .... 

Троицкая . 

Со дня Святой Троицы, въ 
теченіе 7 дней. 


Сергіевская 

Съ 25 сентября—7 дней. 

УІихвинъ .... 

Масленицкая. 

Съ четверга сырной недѣ¬ 
ли—1 день. 


Аѳанасьевская .... 

Съ 2-го мая, 2 дня. 


Всесвятская . 

Въ день всѣхъ святыхъ 
(1 день). 


Іоанно-Богословская . . 

26 сентября, 1 день. 


Варваринская . 

4 декабря, 1 день. 

Малоярославецъ . 

Георгіевская . 

23 апрѣля, 1 день. 


Никольская . 

9 мая, 1 день. 


Георгіевская. 

26 ноября, 1 день. 


Никольская . 

6 декабря, 1 день. 

Медынь .... 

Константино-Еленская . 

Съ 21 мая, 3 дня. 


Казанская . 

Съ 8 іюля, 3 дня. 


Казанская . • 

Съ 22 октября, 3 дня. 
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Отдѣлъ III Справочный. 


Названіе городовъ 

1 

Названіе ярмарокъ. 

| 

і 

Время открытія и про¬ 
должительность ярма¬ 
рокъ. 

Мещовскъ . . . 

Гергіевская. 

23 апрѣля, 1 день. 


Петровская . 

Съ 29 іюня, 7 дней. 


Рождѳство-Вогородицкая 

8 сентября 1 день. 

Мосальскъ . 

Георгіевская . 

23 апрѣля, 1 день. 


Казанская . 

8 іюля, 1 день. 

' 

Сергіевская. 

Въ послѣднее воскресенье 
предъ 1-мъ октября 

1 день. 


Георгіевская . 

26 ноября, 1 день. 

Сухиничи . . . 

Аѳанасьевская . . . . 

2 мая, 1 день. 


Крестовоздвиженская . 

Съ 14 сентября, 7 дней. 

Перемышль . . 

Пятвицая. 

Въ 10-ю пятницу по пасхѣ, 
1 день. 


Никитская. 

15 сентября, 1 день. 

Таруса .... 

Никольская . 

9 мая, 1 день. 


Петровская . 

29 іюня, 1 день. 


Покровская . 

1 октября, 1 день. 


Аптеки въ г. Калугѣ. 

Вдовы провизора Бромбергъ (арендуетъ провизоръ Исаакъ Мар¬ 
ков. Фуксъ. 

Провизора Марка Гѳрас. Дубицкаго. 

Провизора Юлія Ив. ТрейтенФельда. 

Провизора Як. Веніам. Полякъ. 

При руб. земск. больницѣ, управляетъ провизоръ к. сов. Владисл. 
Викент. Заржецкій. 

Аптекарскіе магазины тамъ-жѳ. 

Провизора Андр. Виктр. Чернобровина. 

Дворянина Ив. Павл. Шульцъ. 

Купца Ив. Павл. Кузнецова. 

Цровизора Исаака Марк. Фуксъ. 

Провизора Абрама Мендл. Липецъ. 

Аптекарскаго помощ. Павла Каннингъ. 
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Списокъ практикующихъ въ г. Калугѣ врачей, дантистовъ и повиваль¬ 
ныхъ бабокъ, съ указаніемъ ихъ адресовъ. 


! Фамилія, имя 

и отчество. 

Адресы 

жительства. 

Фамилія, имя 

и отчество. 

Адресы 

жительства. 

і 

і 


Г" - .. - -. 


Врачи. 


Бененсонъ Л. В., 
врачъ Моск.-Кіев.- 
Воронежской ж. д. 

Богословскій В.П., 
лѣкарь ордин. губ. 
земской больницы. 

Васильевъ Д.И., 
лѣкарь, пом. врач, 
инспектора. 

Васильевъ Д.И., 
лѣкарь, вольнопр. 
врачъ. 

Васильевъ Н. И., 
лѣкарь, вольнопр. 
врачъ. . 

Васильевъ В. С., 
мл. вр. 3-й артил¬ 
лерійской бригады. 

Вознесенскій П. 
А., лѣкарь вольно- 
практ. врачъ. 

Газе В. В., млад, 
врачъ 10-го полка. 

Гейеръ П. А., стар, 
врачъ 9-го полка. 

Генеропитомцева 
Е. Н., прозекторъ, 
женщ. врачъ при 
губ. земской боль¬ 
ницѣ. 

Грязновъ Е. В., 
лѣкарь вольнопр. 
врачъ. 

Дубенскій И. И. 
стар, врачъ при 
губ. зем. больницѣ. 

Дубининъ А. Г., 
млад, врачъ лаза- 
‘ рѳта. 


Маслениковская 
ул., д. Фіалковской. 


При земской боль¬ 
ницѣ. 


Грѣховъ пер., соб. 
домъ. 


Молотковская ул., 
соб. домъ. 


Молотковская ул., 
соб. домъ. 


Сошественская ул. 
д. Гржегоржевска- 
го. 

3 ок. Георгіевская 
ул., д. Алферова. 


Вѣнская ул., д. 
Клейменова. 

Никольская ул., 
соб. домъ. 

Широкая ул., д. 
Постникова. 


Модная улица, д. 
Копылова. 


При земской боль-1 
ницѣ. I 


Никитскій пер. д. 
Канингъ. 


Зайцевъ М. Н.,и. 
д. уѣзднаго врача. 

Земблиновъ В. И., 
главн. врачъ Сыз.- 
Вяз. ж. д. 

Кнолль К. Г., ст. 
врачъ 10-го полка. 

КрасинцевъВ.А., 
докт, .штат, ордин. 
губ. зем. больницы. 

Кролюницкій лѣ¬ 
карь, млад, врачъ 
10-го полка. 

Левочскій П. И., 
стар, врачъ лаза¬ 
рета. 

ЛопаттоК. Э., мл. 
врачъ 9-го полка. 

Лучшевъ А. Э., 
лѣкарь, ордин. губ. 
земской больнипы. 

Образцовъ Н. В., 
лѣкарь, вр ачъ муж¬ 
ской гимназіи. 

Овсянниковъ М. 
Ѳ., лѣкарь вольно¬ 
пр акт. врачъ. 

Орловъ А. И., лѣ¬ 
карь, ордин. губ. 
земск. больницы. 

Панфиловичъ М. 
А., женщина-врачъ 
губ. зем. больницы. 

Парфіановичъ Н. 
А., город, врачъ. 

Пеньчковскій В. 
С.,дивизіон.врачъ. 


Никольск. ул.,соб. 
домъ. 

Богоявленская 
ул., д. Билибиной. 


Никольская ул., 
д. Гамовой. 

Никитская ул., д. 
Горбуновой. 


Козмодемьянская 
ул., д. Лихачевой. 


Никольская ул., 
д. Орлова (бывшій 
Чудина). 

Одигитріевскаяу., 
д. Костромина. 

Одигитріевская у., 
д. Цурикова. 


Никитская ул., д. 
Карповой. 


Козмодемьянская 
ул., д. Лихачевой. 


При больницѣ. 


Воскрес енскаяул., 
д. Гурьевой. 


Большая Садовая 
ул., д. Фалѣевыхъ. 

Козьмодемьянск. 
ул., д. Кричевскаго. 

и 
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Отдѣлъ Ш Справочный. 


-1 


Фамилія, имя 

и отчество. 

Адресы 

жительства. 

Фамилія, имя 

1 и отчество. 

Адресы 

жительства. 

Петровъ А. А., лѣ- 

Маслениковекая 

Штильбахъ Э.Л., 

Вѣнская у л., соб. 

карь, участковый 

і ул., д. Коршунова. 

вольнопр. врачъ. 

; домъ. ! 

врач. Сызран.-Вяз 



Благовѣщенская 

ж. д. 


Щегловъ Н. Ѳ., 

Полторацкій М. 

: Ивановская у л., д. 

штат, ордин. губ. 
земской больницы. 

ул., д. Пансіонъ- 
Пріюта. ! 

Д.,вр. летуч, артпл. 
парковъ. 

: Кувшинникова. 

Щепетова И. А., 

Большая Садовая 

Прокофьевъ А. А., 

Казенный домъ на 

женщ.—-врачъ при 
женской гимназіи. 

ул., соб. домъ. 

участковый врачъ 
Сыз.-Вяз. ж. д. 

станціи Калуга. 

Щепетовъ В. А., 

Тамъ-же. 

Розенблатъ С. О., 

Маслениковекая 

докт., губ, врачебн. 
инспекторъ. 


вольнопр. врачъ. 

Свѣчниковъ М. 

ул., д. Фишеръ. 

Ивановская ул.,д. 

Ветеринарные 


В., земскій врачъ 

Корсакова. 

врачи. 


1-го уч. Калужска- 



го уѣзда. 


Линда С. Д., зем- 

Сурнинскій пер., 

Селивановъ М. 
М., лѣкарь ордин. 

дер. Бушенка. 

с кій врачъ. 

Маркевичъ 0.11., 

д. Трубаевой. 

Старичковск. пер., 

губ. зем. больницы. 


на скотопрогонном. 

соб. домъ. 

' Спѣжко И. А., 
вольнопр. врачъ. 

Большая Садовая 
ул., соб. домъ. 

пунктѣ. 

Орловъ Н. И., 

Рождественская 

Соколовъ М. Д., 

1 Никитская ул., д. 

город, врачъ при 
скотобойняхъ. 

ул., д. Кудрявцева. 

мл. вр. 9-го полка. 

Соколовъ И. С., 

Завѣрина. 
Молотковская ул.,1 

Сулевскій В. Б., 
при 3 арт. бриг. 

Вѣнская ул., д. 
Андрейчикова. 

мл. вр. 10-го полка. 

Суетинъ Н. М., 

соб. домъ. 

Мироносицкая ул., 

Ястржембскій Ѳ.І 
А., губ. ветеринар.! 

Спасо-Жировская 
ул., д. Карпова. 

вольнопр. врач г ь. 

соб. домъ. 

инспекторъ. | 

Успенскій М. В., 
вольнопр. врачъ. 

Знаменскій пер.,і 
д. Протасовой. | 

Зубные врачи. 


Устряловъ В. И., 

Горшечная ул., 

Губарева Е. Д. 

Никитсйая ул., д. 

вольнопр. врачъ. | 

1 

соб. домъ. 

Завѣриной. 

Храниловъ Н. А.,! 

Молотковская ул., 

Шоповскій С. Г. 

Золотаревская у л., 

врачъ мастерскихъ! 

д. Болле. 


д. Подчищаева. 

Сызр.-Вяз. ж. д. 



Чернавкинъ И. 

Благовѣщенская 

Дантисты. 


Г., стар, врачъ 3-й 

ул., д. Ошурковой. 

Б ер зонъ Л. Г. 

Никитскій пер., д. 

арт. бриг. 

Шрейдеръ Н. Н., 
лѣкарь губ. земск. 
больницы. 

Болдасовская ул., 
д. Иноземцева. 

Б ер зонъ Б. И. 

Щелкановцевой. 

Тамъ-же. 



Бѣляевъ Н. И. 

Богоявленская ул., 
д. Бѣляева. 





Списокъ врачей, дантистовъ и повивальныхъ бабокъ. 
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Фамилія, имя 
и отчество. 


Адресы 

жительства. 


Фамилія, имя 
и отчество. 


Адресы 

жительства. 


Извѣкова А. Г. | Монастырскаяул.,| 
і соб. домъ. 


Котова А. В. 
Лунѣ ев а Е. А. 


Сѣнная площадь, 
д. Иванова. 

Ивановская ул.,] 
д. Ченцовой. 


Никитина М. А. | Хлюстинск. боль-| 
I ница. 

Неклюдова О. И.| Георгіевская ул.,| 
і д. Кирѣева. 

Николаевская М. И. | Сошественская 


Глаголевъ В. Е. 
Ремизовъ В. М. 
Шаповскій В. 10. 

Повивальныя 

бабни. 

Адамовичъ Е. Н. 

Богословская Н.И. 

Брагина А. П. 

Бушенъ А. К. 

Гержедовичъ А. В. 

Громова С. И., 
(уѣздная). 

Дементьева Д. К. 

Егорова Е. Г. 

Зубковская 3. А. 


Никитская ул., д. 
Фоссъ. ; 

і 

Садовая ул., д.] 
Матвѣева. 

і 

Воскресенск. ул.,! 
д. Ростиславова. I 


Садовая ул., д. 
Авилова. 

Ямская ул., д. Ма¬ 
лова. 

Спасо-жиров. ул., 
соб. домъ. 

Шевыревская ул., 
д, Бородина. 

Михайловскій иер.,'| 
д. Турищевой. | 

Григоровскій пе-| 
реулокъ, д. Люби-і 
мова. І 

Богоявленск. ул.,| 
д. Нету жилина. ; 

Дворянская ул.,| 
соб. домъ. ! 

Одигитріевск. ул.,| 
д. Носовой. 


Попова О.Д., уѣзд¬ 
ная. 

Протопопова Е. Т. 
Смирнова М. В. 
Сусорева А. Ѳ. 
Тихомірова А. В 
Фіалковская А. С 
Худякова С. И. 


ул., соб. домъ. 

Вѣнская ул., соб. 
домъ. 

Модная ул., соб. 
домъ. 

Нижне-Садовая 
ул., д. Ермолова. 

О дигитріевска ул., 
д. Поповой. 

Ямская улица, д. 
Бѣлобородова. 

Маслениковская 
ул., соб. домъ. 

Пятницкая ул., 
соб. домъ. 
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Отдѣлъ III Справочный. 


Агенты страховыхъ и другихъ обществъ и коммерческихъ банковъ 

въ г. Калугѣ. 

Россійскаго общества транспортированія кладей —Конст. Серг. 
ТимОФеевъ (Дворянская ул. д. Грудакова). 

Московскаго Земельнаго Банка, С.-Петербугской К 0 „Надеж¬ 
да" и „Коммерческаго страхового общества'' —Серг. Ив. Борисовъ 
(Шѳвыревская ул. собств. домъ). 

Общества „Сѣвернаго страхованія отъ огня"— Пав. Ал-др. 
Горинъ (Рыбная ул. соб. домъ). 

Императорскаго Русскаго Театральнаго общества агентъ 
Аркд. Ал-ѣев. Монастыревъ (Большая садовая ул. д. Борисова). 

Россійскаго общества страхованія жизни, капиталовъ и до¬ 
ходовъ—Авраамъ Липецъ (Телѣжная ул. д. Ларіонова). 

СПБ К 0 „Надежда" по страхованію отъ огня имуществъ— 
Серг. Ив. Борисовъ (Шѳвыревская ул. соб. домъ). 

Русскаго страхового отъ огня общества—Аркд. Галакт. Мѣш¬ 
ковъ (Никитская ул. соб. д.). 

Общества „Саламандра" Францъ Франц. Андерсонъ (Облуп- 
ская ул. д. Васильева). 

Земскаго страхованія по г. Калугѣ и Калужскому уѣзду—Серг. 
Аѳан. Дьяконовъ (Никольская ул. соб. д.). 

Сѣвернаго Общества страх, отъ огня— Гавр. Льв. Потаповъ 
(Никольская ул. соб. д.). 

С. Детерб. К° „Надежда" и Калужскаго городского страх, 
общества —Мих. Вас. Преображенскій (Куковъ пер. д. технич. 
учил.). 

Страхового общества „Якорь"— Вас. Вас. Шангинъ (Георгіев¬ 
ская ул. д. Салтанова). 

Московскаго страхового отъ огня общества и Россійскаго 
об —ва страхованія капиловъ и доходовъ— Ник. Ал-др. Фроловъ 
(Облупская ул. соб. д.). 

Варшавскаго страхового отъ огня общества— Валер. Андр. 

Маевская (Покровскій пер. д. Власова). 

Россійскаго общества страхованія капиталовъ и доходовъ— 
Серг. Ив. Рождественскій (Знаменская ул. соб. д) и Ѳѳдр. Вас. 
Башковъ (Казанская ул. соб. д.). 

Московскаго страх, отъ огня об— ва „Волга"—Конст. Влад. 
Саковичъ (Покровская ул> соб. д.). 

Русскаго страхового об —ва, об —ва страхованія жизни „Ур- 
бенъ", Московскаго об —ва страхованія отъ градобитія посѣвовъ 
и банкирской конторы „Юнкеръ и К 0 "—Ник. Ал-ѣев. Алексѣевъ 
(Молотковскій пѳр. соб. д). 

2-го Россійскаго страх, отъ огня об— ва—Ал-ѣйИв. Бенево¬ 
ленскій (Новорѣжская ул. д. Фалѣевой). 

СПБ. Тульскаго Земельнаго Банка и Московскаго страхо¬ 
вого отъ огня об —ва—Мих. Ал. Шрамченко (Московская ул. соб. д.). 



ОТДѢЛЪ IV. 


СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ 

о Калужской губерніи. 

-——-- 

По даннымъ за 1902 годъ экономическое состояніе Калужской 
губерніи представляется въ слѣдующемъ видѣ. 

Земледеліе. 

Уборка озимыхъ хлѣбовъ и сѣна, по случаю часто перепа¬ 
давшихъ дождей, началась лишь въ концѣ іюля и продолжалась 
урывками, пользуясь каждымъ ведреннымъ днемъ; она окончилась 
только въ концѣ августа. Урожай озимаго хлѣба въ общемъ по¬ 
лучился удовлетворительный, но подъ вліяніемъ долго стоявшей 
сырой погоды зерно его оказалось не вездѣ доброкачественное; 
оно потемнѣло и мѣстами проросло. Хорошій урожай травъ также 
обѣщалъ обильный сборъ сѣна, но продолжительные дожди во вре¬ 
мя его уборки сдѣлали его во многихъ мѣстахъ негоднымъ. При 
всемъ томъ сборъ сѣна въ концѣ концовъ оказался среднимъ. 

Урожай яровыхъ хлѣбовъ и картофеля, не смотря на хоро¬ 
шій ростъ въ теченіи лѣта, при уборкѣ также пострадалъ отъ 
постоянныхъ дождей: зерно вышло темнаго цвѣта и солома погни¬ 
ла, а горохъ и чечевица въ нѣкоторыхъ мѣстахъ убраны были 
совсѣмъ не вызрѣвшими. Картофель получился большею частью 
больной; мѣстами онъ остался неубраннымъ—отчасти за ненаст¬ 
ной погодой и частью за морозами и негодностью его. Въ общемъ, 
впрочемъ, урожай яровыхъ хлѣбовъ оказался среднимъ. 

Особенно неблагопріятно отразилась осенняя холодная и дож¬ 
дливая погода на подготовкѣ земли подъ посѣвъ и на самомъ по¬ 
сѣвѣ озимыхъ хлѣбовъ* Вслѣдствіе ненастья посѣвъ озимыхъ про¬ 
изводился позже обыкновеннаго и посѣвная площадь была умень¬ 
шена сравнительно съ обычно засѣваемою площадью. Нѣкоторые 
изъ озимей, вышедшихъ позднѣе другихъ, были застигнуты ок- 
тябрскими морозами и потому мало обѣщали надежды на хорошіе 
всходы весною. 
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Отдѣлъ IV Статистическій. 


Ниже приведенныя цифры указываютъ результаты урожая 


хлѣбовъ въ 1902 году: 


Пшеницы озимой 
„ яровой 

Ржи озимой. 

„ яровой. 

Овса. 

Ячменя. 

Гречихи . 

Гороха . 

Проса. 

Чечевицы. 

Льнянаго сѣмени 
Кононлянаго „ 
Картофеля . 


Посѣяно Снято 

четвертей. четвертей. 

1.7361/2 6.9401/2 

13 46 

496.982 1.420.707 

271 287 

412.086 1.406.259 

78.0071/2 271.117 

48.839 122.745 

10.293 19.5421/2 

1.836 3 /4 9.055 

468 1.3971.2 

15.730 8 /1 42.505 1 /я 

32.1761/2 117.0071/4 

349.958 1.515.015 


1 

озимаго . 


498.718і/а 1 

.427 6471/2 

Всего ■ 

яроваго . 

льнянаго сѣмени 


546.8141/4 1 
15.7308/4 

.830.449 

42.5051/в 

Въ 

Озимаго , 

1 коноплян. „ . 

[ картофеля . 

томъ числѣ на земляхъ: 

Владѣльч. 

ЧЕТВ. 

. 66.338 

32.1761/2 
349.958 1 

Крестьянок. 

посѣяно: 

ЧЕТВ. 

430.3401/2 

117.0071/-1 
.515.015 

Город, и др- 

ЧЕТВ. 

2.040 

Яроваго . 


96.6081/-1 

448.340 

1.866 

Льнянаго сѣмени. 

1.1428/4 

14.579 

9 

Коноплян. „ . 

1.3001/а 

30.802 

74 

Картофеля .. 

44.191 

304 537 

1.230 

Озимаго . 


239 . 3341/2 

снят о: 

1.181.861 

6.452 

Яроваго . 


360.260 

1.463.199 

6.990 

Льнянаго сѣмени .". 

3.1571/8 

39.323 

25 

Коноплян. „ . 

4.4291/4 

112.356 

222 

Картофеля . 

285.773 

1.223.777 

5.465 


Въ результатѣ общій урожай но губерніи выразился такъ : 
озимаго самъ 2,8, яроваго самъ 3,3, картофеля самъ 4,3. 


По уѣздамъ степень урожая хлѣбовъ выразилась въ слѣдую- 
щемъ °/о-мъ отношеніи: 
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Озимаго. Яроваго. Картофеля. 


Калужскій. 

1,3 

3,5 

4,1 

Боровскій. 

2,1 

2,2 

0,5 

Жиздринскій. 

2,7 

3 

4,1 

Козельскій. 

3,5 

3,4 

5 

Лихвинскій. 

3,7 

3,9 

4,2 

Малоярославецкій. 

2,8 

3,3 

4,5 

Медынскій. 

2,4 

3,3 

5,1 

Мещовскій. 

2,9 

3,5 

5,1 

Мосальскій. 

2,8 

3,1 

2,5 

Перемышльскій. 

ЗД 

3,1 

3,9 

Тарусскій. 

3,8 

4,3 

4,9 

Урожай травъ въ отчетномъ году 

оказался выше 

средняго 


и далъ сѣна 22.541.771 нуд., по сравненію съ 1901 годомъ болѣе 
на 5.160.147 нуд. 

Вспомогательными отраслями сельскаго хозяйства служатъ 
населенію садоводство, огородничество и пчеловодство. 

Главными двигателями въ развитіи садоводства въ губерніи 
являются Калужское Общество Сельскаго Хозяйства, земства и 
Калужскій и Тарусскій отдѣлы Императорскаго Россійскаго Об¬ 
щества Садоводства,—первое посредствомъ ежегодныхъ выставокъ 
плодовыхъ растеній, второе устройствомъ питомниковъ при сель¬ 
скихъ школахъ, а послѣдніе два распространеніемъ полезныхъ 
свѣдѣній по садоводству. Кромѣ того, по ходатайству Калужскаго 
отдѣла садоводства, 26 и 27 ноября въ Калугѣ состоялись бесѣды 
г. завѣдующаго энтомологическимъ бюро министерства земледѣлія, 
дѣйств. стат. совѣт. Порчинскаго—о мѣрахъ борьбы съ вредите¬ 
лями плодоводства, садоводства, огородничества; бесѣды привлека¬ 
ли значительное число публики. 

Пчеловодство, благодаря мѣстнымъ благопріятнымъ клима¬ 
тическимъ условіямъ и ежегоднымъ выставкамъ Общества Сель¬ 
скаго Хозяйства, гдѣ имѣется возможность знакомиться съ усовер¬ 
шенствованными ульями и полезными свѣдѣніями по пчеловодству, 
также начинаетъ обращать на себя вниманіе землевладѣльцевъ и 
крестьянъ, и послѣдніе сознательно слѣдятъ за выставками. 

Вообще въ развитіи и улучшеніи сельскаго хозяйства въ 
губерніи много способствуютъ выставки, устраиваемыя Калужс¬ 
кимъ Обществомъ сельскаго хозяйства. Въ отчетн. году, какъ и 
ранѣе, было двѣ выставки; весенняя состояла изъ отдѣловъ—ско¬ 
товодства (крупный и мелкій рогатый скотъ), свиноводства, ку¬ 
старныхъ произведеній, продуктовъ молочнаго хозяйства и прибо- 
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ровъ къ послѣднему, ж осенняя по отдѣламъ плодоводства, коне¬ 
водства, птицеводства, пчеловодства, овцеводства и сѣмянного хо¬ 
зяйства. 

Самыми полными отдѣлами на выставкахъ отчетнаго года 
были отдѣлы кустарный и молочнаго хозяйства. Послѣдній, бла¬ 
годаря участію въ немъ Князищевской женской молочной школы, 
имѣлъ большой успѣхъ. Во время выставокъ производились бесѣ¬ 
ды по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. 

Скотоводство въ губерніи въ отченомъ году, благодаря хо¬ 
рошему урожаю кормовъ, но сравненію съ 1901 г. увеличилось: 
лошадей на 2.929, рогатаго скота на 9.091, овецъ на 12.365 и 
свиней на 34.140. 

Промыслы городского и сельскаго населенія. 

Общее число занимавшихся въ губерніи въ 1902 году мѣст¬ 
ными кустарными промыслами простиралось до 42.853 человѣкъ. 
Противъ 1901 г. число кустарей увеличилось на 1.591. 

Въ числѣ занимавшихся промыслами было: 


| мужчинъ. 29.821 

Крестьянъ 41.427 < женщинъ. 7.647 

( дѣтей .. .. 3.959 

( мужчинъ. 894 

женщинъ. 379 

дѣтей. 153 


Наиболѣе выдающимися промыслами по числу лицъ, зани¬ 
мавшихся ими, были: фабричный, ткацкій, бондарный, плотничный, 
кузнечный, маслобойный, чернорабочій, сапожный, кружевной, 
санный, дроворѣзный, овчинный, пильщики, портняжный, телѣж¬ 
ный, горшечный, самопрялочный, торговцы, слесарный, кирпичный, 
колесный, мельничный, веревочный. 

Всего въ отчетномъ году выработано кустарныхъ издѣлій на 
сумму до 2.539.938 руб. (противъ 1901 г. болѣе на 59.004 руб.). 
За покрытіемъ расходовъ, чистая прибыль, кустарей составляетъ 
около 1.697.341 р.; кромѣ того заработано крестьянами (не ку¬ 
старями) до 630.582 руб. 

По уѣздамъ сумма заработковъ распредѣлялась приблизи¬ 


тельно такъ: 

Кустарями. Др. промысл. Всего. 

Жиздринскій. 963.321 р. 275.180 р. 1.238.501 р. 

Медынскій. 104.567 „ 169.503 „ 274.070 „ 

Боровскій.. 212.924,, 42.725 „ 255.649 „ 
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Кустарями. Др. промысл. Всего. 

Лихвинскій . 117.021 „ 28.196 „ 145.217 „ 

Калужскій . 79.015 „ 50.685 „ 129.650 „ 

Мосальскій . 48.134 „ 27.399 „ 75.533 „ 

Малоярославецкій .... 44.320 „ 25.000 „ §9.320 „ 

Мѳщовскій. 55.518 „ 1.395 „ 56.913 „ 

Козельскій ... . 41.504 „ 1.899 „ 43.403 „ 

Тарусскій . 18.685 „ 8.400 „ 27.085 „ 

Перемышльскій ...... 12.332 „ 250 „ 12.582 „ 

Итого. 1.697.341 р. 630.582 р. 2.327.923 р. 


Число уходящихъ въ отхожіе промыслы крестьянъ изъ года 
въ годъ постепенно увеличивается. За прошлый отчетный годъ 
число уходившихъ опредѣлено было въ количествѣ 193.894 чело¬ 
вѣкъ, въ отчетномъ году оно дошло до 198.038, т. ѳ. увеличилось 
на 4.144 человѣка. 


По уѣздамъ уходившіе распредѣлялись такъ: 



Мужчинъ. 

Женщинъ. 

Дѣтей. 

Всего. 

Жиздринскій уѣздъ .... 

_ 30, 

.219 

2 

.487 


839 

33 

.545 

Медынскій „ .... 

_ 19 

.372 

5 

.089 

2 

.510 

26 

.971 

Мосальскій „ .... 

... 19. 

.767 

1, 

.344 


991 

22 

.102 

Козельскій „ .... 

_ 17 

.054 

2 

.826 

1 

.300 

21 

.180 

Мѳщовскій „ .... 

.... 15. 

.257 

1, 

.191 

1 

.826 

18 

.274 

Тарусскій „ 

_ 12, 

.603 

1 

.797 

1 

.893 

16 

.293 

Лихвинскій „ 

_ 13. 

.792 

1. 

.284 
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15. 

,469 

Малоярославецкій 

_ 8, 

.918 

2 

.393 

1 

.977 

13. 

.288 

Боровскій „ .... 

_ 8. 

085 

2. 

922 

1, 

.153 

12. 

.160 

Калужскій „ 

_ 7 . 

,493 

1 . 

.427 

1 , 

.455 

10. 

,375 

Перемышльскій.... 

_ 7. 

,113 

1 . 

.181 


137 

8. 

381 

Итого . 

_ 159 

.673 

23, 

.891 

14 

.474 

198. 

,038 


Изъ городовъ уходило въ отхожіе промыслы до 20.234 че¬ 
ловѣкъ. 


Промышленность заводская н фабричная. 

Въ 1902 году было въ губерніи дѣйствующихъ фабрикъ и 
заводовъ 331; работало на нихъ 17336 челов.; а производство 
издѣлій равнялось 13.467.050 руб. 

Сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, число фабрикъ 
и заводовъ уменьшилось на 8, а число рабочихъ—на 1110 чело¬ 
вѣкъ; сумма же дроизводства увеличилась на 575.037 руб. 


25 
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Изъ наиболѣе крупныхъ фабрикъ и заводовъ прекратили 
свои дѣйствія въ отчетномъ году: а) Петровскій зеркальный заводъ 
и при немъ каменноугольныя копи, Московскаго стекло-промы¬ 
шленнаго общества въ Тарусскомъ уѣздѣ и б) чугуно-плавильный 
и литейный заводъ г. Булгаковой въ Козельскомъ уѣздѣ. Закры¬ 
тіе фабрикъ объясняется паденіемъ цѣнъ на производство. 

Значительное увеличеніе суммы производства дали фабрич¬ 
ныя заведенія: восковосвѣчныя и воскобойныя, бумаго-ткацкія, ма¬ 
слобойныя, фаянсовыя и хчукомольныя; уменьшеніе дали заводы: 
горно-механическіе, чугунолитейные и плавильные, лѣсопильные, 
рогожные, зеркальные., камено-угольныя копи и гончарные. 

Фабрики и заводы дѣйствовали при посредствѣ двигателей 
которыхъ было: паровыхъ 119, водяныхъ 32 и конныхъ приводовъ 17. 

Издѣлія фабрикъ и заводовъ имѣли сбытъ въ разныхъ го¬ 
родахъ Россіи. 

Кромѣ упохмяиутыхъ выше крупныхъ фабрично-заводскихъ 
заведеній въ губерніи существовали еще мелкія промышленныя 
заведенія, преимущественно въ городахъ. Такихъ заведеній въ 1902 
году было до 1004, а работало на нихъ до 3045 человѣкъ, вклю¬ 
чая въ это число п хозяевъ заведеній. На этихъ послѣднихъ вы¬ 
работано издѣлій приблизительно на сумму 925352 р. 

Движеніе населенія. 

Къ 1-му января 1903 года общее число жителей Калужской 
губерніи- составляло 1.291.301 человѣкъ, въ томъ числѣ 601.962 
мужск. пола и 689.339 женскаго; изъ этого количества въ горо¬ 
дахъ было мужчинъ 51.417, женщинъ 49.403 и въ уѣздахъ муж¬ 
чинъ 550.545, женщинъ 639.936. 

Въ теченіе 1902 года заключено было 10.502 брака (менѣе 
чѣмъ въ 1901 г. на 1.510), въ томъ числѣ 600 въ городахъ и 
9.902 въ уѣздахъ. 

Число родившихся въ 1902 году равнялось 74.912, (противъ 
1901 г. болѣе на 6.605 чел.), въ томъ числѣ брачныхъ мальчи¬ 
ковъ 36.953, дѣвочекъ 35.575, итого 72.528; внѣ брачныхъ маль¬ 
чиковъ 1.197, дѣвочекъ 1187, итого 2.384. 

Сравнительно съ 1901 годомъ, число брачныхъ мальчиковъ 
и дѣвочекъ увеличилось на 6278 и внѣбрачныхъ на 327. 

Общее число умершихъ въ отчетномъ году составляло 45.456, 
въ томъ числѣ 23.439 мужск. пола и 22.017 женскаго. Противъ 
1901 года умерло менѣе—мужчинъ на 6.043, женщинъ на 5896. 

Приростъ населенія въ 1902 году, такимъ образомъ, соста¬ 
вляетъ 29.456. (болѣе чѣмъ въ 1901 году на 18.544). 
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Пожары. 

Въ отчетномъ году въ губерніи было 867 пожарныхъ слу- 
чаевъ, истребившихъ 1.943 строенія на сумму 642.945 р. Противъ 
1901 года число пожаровъ было болѣе на 27, а сумма убытковъ 
менѣе на 484.369 р. 

По времени года наиболыне число пожаровъ было въ осен¬ 
нее время, а наименьшее въ весеннее.. По размѣрамъ убытковъ 
и числу сгорѣвшихъ строеній, самыми опустошительными были 
весенніе пожары, а менѣе губительными—зимніе. Такъ, 178-ми 
зимними пожарами уничтожено 207 строеній на сумму 72.546 р., 
а 137 весеними —801 строеніе на сумму 214.911 р. 

Возникновеніе пожаровъ отнесено къ слѣдующимъ случаямъ: 
501—къ неосторожному обращенію съ огнемъ, 125—къ неисправ¬ 
ному состоянію печей, 55--къ поджогамъ, 29 произошли отъ мол¬ 
ніи и въ 157 случаяхъ причина ііожаровъ не установлена. 

Народное здравіе и общественное призрѣніе. 

Въ теченіе 1902 года въ губерніи числилось всѣхъ врачей 
126, въ толъ числѣ: 2 при врачебномъ отдѣленіи, 11 уѣздныхъ 
врачей, 9 городовыхъ, 49 земскихъ, 16 вольнопрактикующихъ л 
отставныхъ, 7 желѣзнодорожныхъ, 8 при фабрикахъ и заводахъ, 
1 при учебномъ заведеніи, 20 военнослужащихъ и 3 женщины- 
врача (изъ нихъ 2 при земскихъ больницахъ въ Калугѣ и Ме- 
щовскѣ и 1 при женской гимяазіиі 

Въ составѣ врачебнаго персонала кромѣ врачей было: 171 
фельдшеръ, 7 фельдшерицъ и 78 повивальныхъ бабокъ. 

Аптекъ въ губерніи было 17, изъ нихъ 4 въ г. Калугѣ и 
остальные 13 къ уѣздныхъ городахъ п уѣздахъ. 

Сельскихъ аптекъ въ губерніи было 12, въ уѣздахъ: Калуж¬ 
скомъ, Жиздринскомъ, Малоярославецкомъ, Медынскомъ, Мещов- 
скомъ, Моеальскомъ и Боровскомъ. 

Кромѣ поименованныхъ аптекъ, имѣются таковыя при зем¬ 
скихъ и нѣкоторыхъ тюремныхъ больницахъ, о также нѣсколько 
подвижныхъ аптекъ при земскихъ врачахъ, фельдшерахъ и пріем¬ 
ныхъ покояхъ, устроенныхъ земствомъ въ уѣздахъ. 

Ветеринарныхъ врачей въ губерніи состояло 9, въ томъ 
числѣ: губернскій ветеринарный инспекторъ, пунктовой ветери¬ 
нарный врачъ, городской врачъ при город, скотобойнѣ, губернскій 
млядптій ветеринарный врачъ, 4 на службѣ губернскаго земства 
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и 1 военный. Кромѣ того, на службѣ губернскаго н уѣздныхъ 
земствъ состоитъ 15 ветеринарныхъ фельдшеровъ. 

Ветеринарные враки, кромѣ надзора за прогоняемыми гур- 
тами, занимались осмотромъ животныхъ продуктовъ и пользова¬ 
ніемъ больныхъ животныхъ, а также принятіемъ мѣръ къ пре¬ 
кращенію появлявшихся въ губерніи эпизоотій. 

Всѣхъ больницъ въ Калужской губерніи въ отчетномъ году 
было 68 съ 1.379 кроватями. Изъ общаго числа больницъ, зем¬ 
скихъ было въ городахъ 11, земскихъ въ уѣздахъ 23, тюремныхъ 
5, при учебныхъ заведеніяхъ 7, на фабрикахъ 17, при пустыняхъ 
2, военныхъ 1 и желѣзнодорожныхъ 3. 

Народное просвѣщеніе. 

Къ 1-му января 1903 года въ губерніи было есѳго 1174 
учебныхъ заведенія, слѣдующихъ наименованій: 2 гимназіи (муж¬ 
ская и женская), 1 реальное училище, 5 женскихъ прогимназій, 

1 духовная семинарія, 3 духовныхъ училища (одно женское и 
два мужскихъ), 1 техническое училище, 1 сельско-хозяйственная 
школа, дворянскій пансіонъ-пріютъ, земскій сиротскій домъ, Не- 
стриковское убѣжище, лѣсная школа, домъ трудолюбія, 3 дѣтскихъ 
пріюта, 5 двухклассныхъ и 8 трехклассныхъ городскихъ училищъ 
(при одномъ изъ нихъ имѣются два дополнительныхъ класса по 
садоводству и огородничеству), 2 городскихъ женскихъ приход¬ 
скихъ училища, В одноклассныхъ приходскихъ по уставу 1828 г., 
41 образцовое сельское училище (33 двухклассныхъ и 8 одноклас¬ 
сныхъ), 2 ремесленныхъ училища, 3 частныя школы III разряда, 
22 городскихъ приходскихъ училища, 8 городскихъ начальныхъ, 
443 сельскихъ начальныхъ, 9 второклассныхъ, 376 церковно-при¬ 
ходскихъ школъ (7 двухклассныхъ и 360 одноклассныхъ), 2 об¬ 
разцовыя школы, 235 школы грамоты и 2 воскресныя школы. 

Противъ прошлаго года число учебныхъ заведеній въ отчет¬ 
номъ году увеличилось на 15. Увеличеніе это составляютъ: 2 жен¬ 
скія прогимназіи, 2 городскихъ училища, 3 приходскихъ одноклас¬ 
сныхъ, 6 сельскихъ двухклассныхъ образцовыхъ, 1 сельское на¬ 
чальное училище и 14 церковно-приходскихъ школъ (второклас¬ 
сныхъ, двухклассныхъ и одноклассныхъ); уменьшеніе составляютъ: 

2 уѣздныхъ училища, преобразованныя въ городскія, 1 частное 
П разряда, преобразованное въ прогимназію, 1 городское приходское, 

3 городскихъ начальныхъ училища, 5 школъ грамоты и 1 вос¬ 
кресная школа. 
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Въ отчетномъ году одно учебное заведеніе въ губерніи при¬ 
ходилось на 1.099 жителей; въ г. Калугѣ одно учебное заведеніе 
приходилось на 1.011, въ уѣздныхъ и заштатныхъ городахъ—на 
988 и въ уѣздахъ—на 1.109 жителей. 

Общее число учащихъ въ губерніи въ. 1902 году составляло 
2.834; изъ нихъ: 1.101 законоучителей, 686 учителей, 985 учи¬ 
тельницъ, 20 надзирателей и помощниковъ классныхъ наставни¬ 
ковъ и 42 надзирательницы. Въ народныхъ училищахъ и церков¬ 
но-приходскихъ школахъ было: законоучителей 1.080, учителей 
576, учительницъ 941 и 2 надзирательницы. 

По образованію законоучители, учители и учительницы на¬ 
родныхъ училищъ и церковно-приходскихъ школъ дѣлились на 
слѣдующія категоріи: окончившихъ курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ было 1.451, получившихъ спеціальную подготовку 
380 и изъ низшихъ заведеній 768. 

Учащихся во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ губерніи къ 1-му 
января 1903 года было 69.131, въ томъ числѣ 49.865 мужскаго 
и 19.266 женскаго пола. По учебнымъ заведеніямъ число учащих¬ 
ся распредѣляется такъ: въ мужской гимназіи 361, въ реальномъ 
училищѣ 403, въ женской гимназіи 695, въ 5-ти женскихъ про¬ 
гимназіяхъ 984, въ духовной семинаріи 352, въ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ 468, въ Калужскомъ и Мещовскомъ духовныхъ 
училищахъ 545, въ желѣзнодорожномъ техническомъ училищѣ 
100, въ сельскохозяйственной школѣ 24, въ лѣсной школѣ 18, въ 
домѣ трудолюбія 54, въ 3-хъ дѣтскихъ пріютахъ 234, въ народ¬ 
ныхъ училищахъ городскихъ и сельскихъ—37.456, въ церковно¬ 
приходскихъ школахъ и школахъ грамоты—27.437. 

Льготныхъ свидѣтельствъ по отбыванію воинской повинно¬ 
сти было выдано: въ народныхъ училищахъ 2.936, въ церковно¬ 


приходскихъ школахъ 1922, а всего —4.858. 

Изъ общаго числа учащихся въ отчетномъ году окончило 
полный курсъ 6.393 или 9,2% всего числа учащихся и выбыло 
до окончанія курса 12.064 человѣкъ, или 17,4%. 

По вѣроисповѣданіямъ число учащихся дѣлилось такъ: 


православныхъ. 

раскольниковъ. 

католиковъ. 

лютеранъ. 

евреевъ. 

другихъ исповѣданій 


68.205 

636 

90 

44 

135 

21 


всего... 69.131 
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Въ народныхъ училищахъ и церковно-приходскихъ школахъ 


городскихъ и сельскихъ было: 

православныхъ. 64.123 

раскольниковъ. 627 

католиковъ. 31 

лютеранъ . 20 

евреевъ. 79 

другихъ исповѣданій. 13 


всего... 64.893 

По происхожденію учащіеся дѣлились такъ: 


дворянъ я чиновниковъ. 1.538 

духовныхъ . 1.792 

лицъ городскихъ сословій. 5.969 

крестьянъ. 58.072- 

лицъ остальныхъ сословій. 1.760 


всего .. 69.131 

Въ отчетномъ году общее число учащихся относилось къ 
массѣ населенія какъ 1:18,6; число учащихся мальчиковъ отно¬ 
силось къ населенію мужскаго пола, какъ 1:12; число учащихся 
дѣвочекъ относилось къ населенію женскаго пола какъ 1:35,8, и 
число учащихся женскаго пола относилось къ числу учащихся 
мужскаго пола какъ 1:2,5. 

На содержаніе 1.174 учебныхъ заведеній въ 1902 году бы¬ 
ло израсходовано всего 974,196 р. 7 к. (противъ 1901 г. ‘болѣе 
на 80.413 р. 93 к.). Сумма эта составилась изъ слѣдующихъ 
источниковъ: 

отпущено было правительствомъ .. 255.946 р. 67 к. или 25,7°/о 

„ „ земствомъ. 183.486 „ 23 „ „ 19,3°/о 

отпущено было городскими обще¬ 
ствами. 58.508,, 54 ;; „ 5°/о 

отпущено было сельскими общест¬ 
вами. 47.904 „ 73 „ „ 5,4°/о 

сбора за ученіе и содержаніе. 110.216 „ 6 „ п 11,5°/о 

пожертвовано частными лицами ... 102.37о „ 21 „ „ 10,5°/о 

суммъ духовнаго вѣдомства. 215.763 „ 63 „ „ 22,6°/о 

974.196 р. 7 к. „ 


всего 
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Историко-біограФическій. 

- 3 "- 

'Съ нынѣшняго года мы открываемъ въ нашей Памятной 
Книжкѣ новый отдѣлъ—историко-біографическій. Въ немъ время 
отъ времени будутъ появляться жизнеописанія о лицахъ, озна¬ 
меновавшихъ себя на государственномъ или общественномъ попри¬ 
щѣ особой дѣятельностью на пользу Калужскаго края. 

Мы сознаемъ, что осуществленіе этого намѣренія будетъ со¬ 
пряжено съ немалыми затрудненіями. Затрудненія эти мы пред¬ 
видимъ главнымъ образомъ въ пріисканіи матеріаловъ для біогра¬ 
фіи извѣстныхъ лицъ. Это вынуждаетъ насъ нынѣ же обратиться 
съ покорнѣйшею просьбой ко всѣмъ интеллигентнымъ лицамъ на¬ 
шей губерніи о содѣйствіи намъ въ этомъ важномъ дѣлѣ. Содѣй¬ 
ствіе это можетъ быть выражено присылкою въ Статистическій 
Комитетъ историческихъ и біографическихъ свѣдѣній (гдѣ тако¬ 
выя окажутся) о тѣхъ лицахъ, которыя на томъ или иномъ по¬ 
прищѣ дѣятельности ярко выказали свою полезную дѣятельность 
для Калужскаго края и память о которыхъ должна быть священ¬ 
на для ихъ потомковъ. По использованіи въ Комитетѣ этихъ свѣ¬ 
дѣній, послѣднія будутъ въ цѣлости и съ благодарностью возвра¬ 
щены приславшимъ ихъ. 

Въ нынѣшней Памятной Книжкѣ мы помѣщаемъ на первый 
разъ представляющія большой историко-біографическій интересъ 
данныя о славномъ общественномъ дѣятелѣ и патріотѣ 2-й поло¬ 
вины XIX вѣка, генералъ-маіорѣ Сергіѣ Ивановичѣ Мальцевѣ, 
ровно полвѣка потрудившемся на пользу не только калужскаго 
края, но всей Россіи и давшемъ большой толченъ русской горно¬ 
заводской промышленности. 

Мы приведемъ здѣсь сначала краткія біографическія свѣдѣ¬ 
нія *) о С. И. Мальцевѣ, потомъ краткій же очеркъ дѣятельно- 


*) Собственно біографическія свѣдѣнія о С. И. Мальцовъ оказались 
очень краткія, отрывочныя; болѣе подробныхъ мы не нашли въ Калугѣ. 
Статья „Америка въ Россіи* В. Немировича Данченко, изъ которой мы 
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сти мальцевскихъ заводовъ вообще и затѣмъ уже перейдемъ къ 
болѣе подробному описанію собственно дѣятельности; С. И. Мальцева. 

Матеріалами для настоящей статьи служили: 1) Энциклопе¬ 
дическій Словарь Брокгауза и Эфрона, 2) экономическій журналъ 
1902 г., 3) брошюра „С. И. Мальцевъ и Мальцѳвское Торгово- 
Промышленное Товарищество 1880 г. “ и 4) Калужскія Губерн¬ 
скія Вѣдомости 1895 года. 


Сергѣй Ивановичъ Мальцевъ получилъ хорошее домашнее 
образованіе. Онъ служилъ въ гвардейской кавалеріи, потомъ былъ 
адъютантомъ принца Петра Ольденбургскаго. Онъ очень рано за¬ 
интересовался заводскимъ дѣломъ и, состоя еще на службѣ, не¬ 
однократно предпринималъ заграничныя поѣздки съ цѣлью подго¬ 
товить себя къ будущей заводской дѣятельности. Не смотря на 
открывшуюся для него блестящую служебную карьеру, онъ въ 
сороковыхъ годахъ выходитъ въ отставку въ чинѣ генералъ-маіо- 
ра, поселяется въ своемъ имѣніи с. Дятьковѣ и отдаетъ всего 
себя управленію своими заводами *). Онъ строитъ рабочимъ не¬ 
большіе каменные домики городского типа съ усадебной землей 
для сада и огорода; даромъ отводитъ имъ выгонъ и даромъ же 
отпускаетъ топливо; вездѣ въ заводскихъ центрахъ открываются 
имъ школы. Для дѣтей, старцевъ, сирыхъ и больныхъ развивается 
цѣлая система общественнаго призрѣнія. Строятся церкви, орга¬ 
низуются большіе пѣвческіе хоры изъ среды мастеровыхъ. Съ 
своими рабочими Мальцевъ обращался гуманно и человѣчно. Ни¬ 
кто изъ нихъ не былъ оскорбленъ какимъ либо грубымъ словомъ; 
за уклоненія и проступки никто не былъ лишенъ свободы; прови¬ 
нившагося онъ исправлялъ кроткими мѣрами. Даже въ разгаръ 
крѣпостного права никто изъ его рабочихъ не испыталъ тѣлеснаго 
наказанія. Для болѣе трудныхъ работъ онъ установилъ 8-ми часовой 
рабочій день. Послѣдніе годы Мальцевъ провелъ по болѣзни на 
южномъ берегу Крыма, Тѣло его погребено въ с, Дятьковѣ при 
стеченіи громадной массы опечаленнаго народа. 


надѣялись извлечь болѣе подробныя свѣдѣнія по интересующему насъ 
вопросу, помѣщена въ Русской Мысли л 8Ѳ-хъ годовъ, а этотъ журналъ 
изъятъ изъ библіотекъ. За то свѣдѣнія о дѣятельности Мальцева изо¬ 
билуютъ подробностями. . 

*) Изъ данныхъ не видно, съ какого именно года начинается са¬ 
мостоятельная дѣятельность С. И. Мальцева, но есть нѣкоторыя указа¬ 
нія, что такая дѣятельность С. И. начата еще въ бытность его на служ¬ 
бѣ, т. е. въ концѣ тридцатыхъ годовъ. 
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Родъ Мальцевыхъ восходитъ къ началу ХѴП вѣка. Въ ХУШ 
вѣкѣ члены его частію поступили въ духовное званіе, частію были 
записаны въ число мастеровыхъ Тульскаго оружейнаго завода. 
При Екатеринѣ Великой двое Мальцевыхъ, богатые заводчики, были 
возведены въ дворянское достоинство (1775). Родъ Мальцевыхъ 
внесенъ въ родословныя книги губерній: Астраханской, Воронеж¬ 
ской, Калужской, Курской, Московской, Оренбургской, Орловской, 
Рязанской, Полтавской, Саратовской, Симбирской, Харьковской и 
Ярославской. (Гербовникъ, VIII, 85). 


Мальцевскій заводскій округъ обнимаетъ собою сѣверную 
часть Брянскаго уѣзда Орловской губерніи, среднюю и южную 
часть Жиздринскаго у. Калужской губерніи и восточную часть 
Рославльскаго у. Смоленской губ., сосредоточиваясь главнымъ об¬ 
разомъ по р. Болвѣ (притокъ р. Десны, впадающій въ нее близъ 
г. Брянска), затѣмъ по р. Жиздрѣ съ протоками и составляя по¬ 
лосу въ 120 вер. длины и 100 вер. ширины. Всей земли счита¬ 
лось во владѣніи Мальцева 238 тыс. *) дес., въ томъ числѣ около 
150 тыс. дес. лѣса. Почти половина всей земли приходилась на 
Жиздринскій уѣздъ, 2 /б—на Брянскій и около 1 1ю на Рославльскій. 
Начало заводской промышленности въ Мальцѳвскомъ округѣ поло¬ 
жено около 200 лѣтъ назадъ,—подъ вліяніемъ плодородной почвы, 
богатства ископаемыхъ и хорошихъ естественныхъ путей сообще¬ 
нія: рѣки Болва и Десна давали сплавъ къ Кіеву, а Жиздра и 
Ока—къ Москвѣ и Нижнему. 

Въ 1755 г. Евдокимъ Демидовъ построилъ Людиновскій за¬ 
водъ, пригласивъ для него рабочихъ съ Урала („люди новы"). 
Въ 1788 г. Иваномъ Акимовичемъ Мальцевымъ были куплены при 
с. Радицѣ стеклянный и хрустальный заводы, а въ 1790 г. хру¬ 
стальный заводъ перенесенъ въ с. Дятьково. Владѣнія Мальцева 
постоянно расширялись, число заводовъ увеличивалось. 

Съ начала 40 годовъ завѣдываніе заводами перешло къ сыну 
И. А. Мальцева, Сергѣю Ивановичу. Послѣдній вскорѣ на столько 
расширилъ заводское дѣло, что въ 1886 г. оно было оцѣнено въ 
15.760.000 руб. Для своихъ лѣсовъ Мальцевъ установилъ 40 лѣт- 

*) Эта цифра взята изъ энциклопедическаго словаря Брокгауза. 
Ниже въ ст., заимствованной изь Калужскихъ Губ. Вѣдомостей, показано 
земли 184,3 тыс. дес.; которая изъ этихъ цифръ вѣрнѣе мы не знаемъ, но 
послѣдняя цифра относится уже къ концу самостоятельной дѣятельности 
Мальцева. 
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ній періодъ рубки, а по отношенію къ нѣкоторымъ лѣсамъ былъ 
примѣненъ даже 100—лѣтній періодъ. Онъ построилъ узкоколейную 
жел. дорогу легкаго типа съ подъемной силой вагона въ 500 дуд. 
(локомотивъ безъ тендера, съ боковой нагрузкой воды и дровъ). 
Эта жел. дорога начинается у ст. Радица Орловско-Витебской ли¬ 
ніи и проходитъ вдоль р. Болвы на сѣверъ, чрезъ Любохну, Дять- 
ково, Людиново, Сукрѳмлъ на Пѳсочню. Кромѣ того изъ Людинова 
проведена вѣтвь на Шахту, близъ с. Усты, по берегу р. Жиздры, 
а изъ Дятькова вѣтвь на Ивотъ; общая длина всего желѣзно-до¬ 
рожнаго пути —204 версты. 

Желѣзная дорога много облегчила доставку сырыхъ и полу¬ 
обработанныхъ матеріаловъ съ одного завода на другой. Подвиж¬ 
ной составъ составляли: 26 паровозовъ, 461 товарныхъ вагоновъ, 
52 пассажирскихъ и 142 платформы. Шоссейныя дороги, протя¬ 
женіемъ въ 130 верстъ, соединяютъ всѣ главные заводы. 

Построенныя Мальцевымъ шлюзы, бассейны, плотины для 
задержки воды и образованія прудовъ создали возможость постоян¬ 
наго судоходства по Валвѣ отъ Сукремля до Брянска, на протя¬ 
женіи до 100 верстъ, съ паденіемъ воды въ 5 саж. При Людинов- 
скомъ чугуно-литейномъ , заводѣ устроены сталеварочныя печи и 
громадная механическая мастерская на 196 станковъ; это позво¬ 
лило принимать отъ казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ дорогъ зака¬ 
зы на изготовленіе паровозовъ, вагоновъ, локомобилей, рельсъ и пр. 

Для подготовки населенія къ подобной дѣятельности Мальцевъ 
устроилъ училища съ ремесленнымъ характеромъ, въ томъ числѣ 
одно техническое, съ 5-ти лѣтнимъ курсомъ, открытое въ 1876 г: 
Цѣлью устройства этого училища было—выпускать хорошо подго¬ 
товленныхъ мастеровъ, особенно механиковъ и слесарей. Въ этомъ 
училищѣ было 7 учителей и 60—65 учениковъ. Изъ начальныхъ 
училищъ особенно хорошо было поставлено Людиновское—съ би¬ 
бліотекой и гимнастическимъ заломъ. Въ 1876 г. было учреждено 
ссудо- сберегательное товарищество, которое къ 1880 году имѣло 
900 членовъ и капиталъ въ 75 тыс. руб. 

Особенное вниманіе обращено было Мальцевымъ на машино¬ 
строеніе, которое было тогда у насъ въ зачаточномъ состояніи. Се¬ 
ло Дятьково было центромъ стекляннаго дѣла, а село Людиново— 
центръ механическаго производства. 

Въ видахъ лучшей постановки заводскаго дѣла, С. И. Маль¬ 
цевъ внимательно слѣдилъ за всѣми техническими усовершенст¬ 
вованіями въ этой области, выписывалъ новыя машины и т. п. 
Имъ построены были на заводахъ новыя доменныя печи, для чего 
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былъ приглашенъ профессоръ Дорнъ изъ Тюбитена. Въ тоже время 
на Людиновскомъ заводѣ была устроена первая желѣзо-прокатная 
машина извѣстнымъ профессоромъ Лафтіаномъ Белль. Для меха¬ 
ническаго дѣла приглашался французскій механикъ Жакаръ, дав¬ 
шій свое имя изобрѣтеннымъ имъ ткацкимъ станкамъ. Въ Людн- 
новѣ же было устроено рельсо-прокатное дѣло, введено первое 
пудлингованіе (выдѣлка стали) на дровахъ. Въ 1841 г. съ завода 
вышли первые русскіе рельсы, оказавшіеся весьма добракачествен- 
ными. Въ Людиновѣ сработаны первыя паровыя машины русскаго 
производства, поставленныя на Тульскій заводъ и въ Петербург¬ 
скій арсеналъ; отсюда же вышелъ первый паровой винтовой дви¬ 
гатель, еще въ 1892 г. дѣйствовавшій на корветъ „Воинъ". 

На Мальце вскпхъ заводахъ зародилось и русское пароходное 
дѣло. Здѣсь построены первые русскіе пароходы для Десны и 
Днѣпра, а въ 1858 году—-первые пароходы американской системы, 
спущенные на Волгу полой водой ио Жиздрѣ и Окѣ. 

Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, въ самый разгаръ желѣзно¬ 
дорожной горячкц, когда въ Россіи потребовалось подвижнаго со¬ 
става на многіе милліоны, одинъ только Мальцевъ откликнулся на 
вызовъ правительства и, не смотря на громадныя затраты, взялъ 
на себя новое и сложное дѣло—изготовить изъ русскихъ мате¬ 
ріаловъ весь подвижной составъ. Для осуществленія этаго пред¬ 
пріятія приглашены были извѣстнѣйшіе въ то время конструкто¬ 
ры—Фюжеръ, два брата Плацъ изъ Манчестера, а въ качествѣ 
главнаго инженера—Бассонъ и др., словомъ было создано совер¬ 
шенно новое дѣло, въ которое Мальцевъ вложилъ болѣе 2 милл. 
рублей и которое пустило бы глубокіе корни, если бы контрактъ 
съ Мальцевымъ былъ возобновленъ правительствомъ; но, къ со¬ 
жалѣнію, этого не случилось. Какъ бы то нибыло, на Мальчев¬ 
скихъ заводахъ было сдѣлано до 400 паровозовъ и до 12.000 ва¬ 
гоновъ, и дѣло это, постепенно совершенствуясь, Ьбѣщало окон¬ 
чательно вытѣснить заграничные паровозы и вагоны, если бы не 
поторопились перейти съ заказами къ иностраннымъ заводамъ. 

По свидѣтельству управленій Кіево-Брестской и Фастовской 
жел. дорогъ паровозы Людиновскаго завода превзошли достоинст¬ 
вомъ паровозы заводовъ: Французскаго „Кайль", австрійскихъ 
„Зигель" и „Гасвель" и саксонскаго—„Гартманъ; а на Москов¬ 
ской политехнической выставкѣ 1872 г. были присуждены большая 
золотая медаль и аттестатъ первой степени —за представленіе 
подробнаго хода работъ паровоза, начиная съ сырой отливки ци¬ 
линдра и до полнѣйшей отдѣлки его. 
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Въ 1877 г. для потребностей своихъ заводовъ Мальцевымъ 
была выстроена первая въ Россіи узколейная желѣзная дорога 
особаго типа, оказавшаяся очень дешевымъ и практичнымъ соору¬ 
женіемъ. Такой дороги имъ выстроено 203 версты и ею была сое¬ 
динена р. Болва съ рѣкою Жиздрой, т. е. Днѣпровскій бассейнъ 
съ Волжскимъ. Обошлась эта дорога Мальцеву по О 1 /^ тыс. руб. 
за версту вмѣстѣ съ подвижнымъ составомъ; т. е. въ 5—10 разъ 
дешевле широко колейныхъ; между тѣмъ подъемная сила ихъ лишь 
въ 1 х / 2 —2 раза меньше послѣднихъ. Несчастныхъ случаевъ здѣсь 
почти не знали. Высшая желѣзнодорожная комиссія (графа Бара¬ 
нова), осмотрѣвъ въ 1879 г. мальцевскія дороги, убѣдилась въ ихъ 
относительно большей провозоспособности, не говоря уже о небы¬ 
валой дешевизнѣ. 

Замѣчательными для того времени являлись также гидро¬ 
техническія сооруженія Мальцева на р. Болвѣ и ея притокахъ, 
а также на притокахъ р. Жиздры;съ помощью плотинъ и шлю¬ 
зовъ были устроены запруды и водохранилища. Этимъ достига¬ 
лись двѣ цѣли: 1) получались дешевые водяные двигатели и 
2) возможность поднять во время мелководья уровень рѣки до 
высоты, необходимой для спуска барокъ. 

Не ограничиваясь развитіемъ главныхъ отраслей заводскаго 
дѣла» Мальцевъ постоянно изыскивалъ средства къ расширенію 
заводской производительности, чтобы дать населенію новые зара¬ 
ботки. Съ этой цѣлью имъ основаны были заводы: кирпичные, 
смолокуренные, канатный, лѣсопильный, винокуренные, пивоварен¬ 
ный, содовый, писчебумажная фабрика и т. д. Такимъ образомъ 
населеніе получало все необходимое для жизни, не выходя изъ 
своего района. 

Въ связи съ развитіемъ механическаго дѣла, Мальцевъ вы¬ 
ступалъ и съ другими общеполезными мѣропріятіями, направлен¬ 
ными на общегосударственную пользу, при значительныхъ съ 
его стороны пожертвованіяхъ. 

Такъ, во время Крымской камааніи, Мальцевъ взялъ на 
себя поставку лафетовъ цѣною по 675 руб. каждый, тогда какъ 
прежде таковые обходились казнѣ по 1200 руб., т. ѳ. на 80°/о 
дороже. 

Другая особенная черта дѣятельности Мальцева заключалась 
въ чисто національномъ направленіи всего дѣла. Издѣлія произ¬ 
водились изъ русскихъ матеріаловъ; управляющіе, техники, ма¬ 
стера—всѣ были свои мѣстные рабочіе; иностранцы приглашались 
только на время необходимое для пріученія своихъ новому дѣлу. 
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Такое русское направленіе было къ тому же соединено съ чисто" 
европейскимъ пріемомъ—расширеніемъ существующихъ рынковъ 
сбыта и отысканіемъ новыхъ. 

Для распространенія заводскихъ издѣлій предпринимались 
мѣры, обнаруживающія широкій коммерческій розмахъ: были 
устроены склады во многихъ мѣстахъ Россіи; завѣдывавшія ими 
лица были заинтересованы извѣстнымъ процентомъ за распростра¬ 
неніе издѣлій. 

Не ограничиваясь предѣлами Россіи, Мальцевъ первый вво¬ 
дитъ русскія издѣлія на сосѣдніе заграничные рынки: въ концѣ 
60 годовъ онъ открываетъ склады въ Персіи и Румыніи; послѣ 
турецкой войны 1877 г. имъ былъ открытъ складъ въ Галацѣ пБа- 
тумѣ. Такимъ образомъ и тутъ Мальцевъ является піонеромъ, 
пролагая новые пути русской торговлѣ въ такихъ странахъ, ко¬ 
торыми только въ послѣднее время воспользовались коммерсанты 
и фабриканты московскаго района. 

Обратимся теперь къ дѣятельности Мальцева, касающейся 
непосредственно рабочаго населенія заводовъ и его благосостоянія. 

Всматриваясь внимательно, мы и здѣсь встрѣчаемъ не менѣе 
отрадныя явленія. Такъ, расцѣнки рабочей платы были доведены до 
возможнаго максимума и отношеніе рабочей платы къ стоимости 
издѣгій было выше чѣмъ на другихъ заводахъ и фабрикахъ. Это 
отношеніе усиливается еще тѣмъ, что здѣсь обыкновенный рабо¬ 
чій день составлялъ 10—11—12 часовъ, а для самыхъ трудныхъ 
работъ былъ установленъ восьми—часовый рабочій день. Такъ, 
безъ шуму сдѣлано было то, что въ западной Европѣ и нынѣ не 
всегда достигается даже цѣною грандіозныхъ стачекъ и кровавыхъ 
безпорядковъ. 

Для облегченія расплаты были введены на заводахъ осо¬ 
бые квитки *) (отъ 50 коп. до 5 руб.), которые ходили по номи¬ 
нальной стоимости и принимались даже въ уплату акциза. Прав¬ 
да, заработанная йлата выдавалась болѣе чѣмъ на 80°/о натурою, 
но не говоря уже о томъ, что рабочіе получали въ видѣ припа¬ 
совъ и одежды гораздо болѣе чѣмъ рабочіе другихъ районовъ день¬ 
гами,— -сами рабочіе сжились съ этими порядками на столько, что 
предпочитали ихъ всякимъ другимъ. Послѣднее понятно и потому 
еще, что рабочіе Мальцева пользовались многими другими суще¬ 
ственными удобствами, составлявшими въ итогѣ очень значитель¬ 
ную прибавку къ заработку. Такъ, наир, владѣлецъ построилъ имъ 


*) Они извѣстны были подъ названіемъ мальцевскихъ денегъ. 
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очень приличные домики большою частію каменные, городского 
типа, въ 2—3 комнаты, со всѣми принадлежностями. 

Дома строились въ разсрочку, причемъ никакихъ процентовъ 
на задолжешшя суммы не начислялось. Такіе дома особняки не¬ 
извѣстны въ другихъ фабричныхъ мѣстностяхъ Россіи. При до¬ 
махъ было отведено даромъ до 800—1000 кв. саж. усадебной зем¬ 
ли; кромѣ того даромъ же нарѣзанъ общій выгонъ для принадле¬ 
жащаго рабочимъ скота Топливо рабочіе получали также даромъ 
изъ дачъ владѣльца. 

Все это заставляло рабочихъ дорожить своимъ очагомъ, раз¬ 
вивая въ нихъ чувство самостоятельности и сознаніе собственнаго 
достоинства; въ тоже время осѣдлость и семейный типъ жилищъ 
способствовали укрѣпленію среди рабочихъ нравственныхъ началъ. 
Весь рабочій людъ отличался трудолюбіемъ, дѣловитостью; между 
ними не было замѣтно ни пьянства, ни разгула. 

Пріучаясь съ дѣтства наслѣдственному профессіональному 
труду, заводское населеніе вмѣстѣ съ тѣмъ привлекалось и къ 
школьному образованію. Во всѣхъ заводскихъ центрахъ были бла¬ 
гоустроенныя школы, переполненныя учащимися.’ Въ с. Люднновѣ 
было основано кромѣ того техническое училище, выпускавшее 
дѣльныхъ и развитыхъ мастеровъ. Благодаря этимъ мѣрамъ ра¬ 
бочее населеніе было здѣсь почти поголовно грамотное. 

Затѣмъ, по собственному почину, безъ всякихъ давленій 
извнѣ, Мальцевъ устроилъ больницы, богодѣльяи, установилъ 
пенсіи для прѳстарѣлыхъ рабочихъ, для вдовъ и сиротъ (впослѣд¬ 
ствіи конкурсомъ выдача пенсій въ большинствѣ была прекращена). 

С. И. Мальцевъ не упускалъ изъ виду и нравственнаго строя 
ввѣреннаго ему населенія. Онъ старался поддержать и усилить бъ 
населеніи религіозныя чувства и обычаи православной вѣры. Въ 
главныхъ заводскихъ центрахъ имъ были устроены благолѣпные 
храмы, составляющіе городость не только мѣстнаго населенія, но 
и всего края. Въ селѣ Дятьковѣ напр. имѣется церковь съ замѣ¬ 
чательнымъ хрустальнымъ иконостасомъ. При церквахъ были ор¬ 
ганизованы хорошіе пѣвческіе хоры изъ мастеровыхъ, для управ¬ 
ленія которыми выписывались регенты изъ столицъ. Самъ гене¬ 
ралъ первый подавалъ примѣръ истинно христіанскаго смиренія 
и благочестія. Отношенія его къ рабочимъ были отношеніемъ лю¬ 
бящаго отца къ дѣтямъ. Объ этомъ времени рабочіе до сихъ поръ 
вспоминаютъ какъ о самомъ отрадномъ періодѣ своей жизни. 

Въ случаѣ нужды рабочимъ отпускался скотъ на льготныхъ 
условіяхъ; въ другихъ экстренныхъ случаяхъ (похороны, свадьбы 
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и т. п.) имъ выдавались деньги, а въ случаѣ болѣзни рабочаго, 
семейство его получало продовольствіе изъ конторы. При этомъ 
надо замѣтить, что всѣ описанныя льготы не носили вида филан¬ 
тропіи или подаянія, а дѣлались въ видѣ награды за безукориз¬ 
ненный трудъ, или оказывались въ видѣ временной ссуды на са¬ 
мыхъ льготныхъ условіяхъ. 

Перечисленнаго кажется довольно, что бы имѣть ясное по- _ 
нятіе о томъ цвѣтущемъ состояніи заводовъ, въ которомъ они на¬ 
ходились во время кипучей дѣятельности С. И. Мальцева. Въ то 
время районъ заводовъ Мальцева былъ единственный въ своемъ 
родѣ: онъ, можно, сказать былъ школою русскаго промышленнаго 
дѣла въ разныхъ его отрасляхъ: паровозной, вагонной, чугуно и 
стале-литейной, стеклянной, фаянсовой и др. 

Въ лѣсномъ хозяйствѣ Мальцевымъ введены были начала 
раціональной экономіи: заведена была правильная участковая руб¬ 
ка, благодаря которой Мальцевскій районъ до сихъ поръ представ¬ 
ляетъ своего рода лѣсной оазисъ, тогда какъ кругомъ большая 
часть владѣльческихъ лѣсовъ безжалостно вырубалась. 

Къ концу самостоятельной дѣятельности Мальцева работало; 
15 крупныхъ заводовъ—чугунныхъ, стеклянныхъ, механическихъ; 
12 другихъ заводовъ и фабрикъ и два арендованные чугуно-ли¬ 
тейные завода (нынѣ собственность общества); всего было 30 за¬ 
веденій, на которыхъ работало до 35 тыс. человѣкъ. Кромѣ этихъ 
чисто промышленныхъ предпріятій было: 43 мельницы, 13 лѣсо¬ 
пилокъ, 12 кирпичныхъ заводовъ, 13 хуторовъ, 33 постоялыхъ 
двора и до 26 угольныхъ печей въ разныхъ мѣстахъ. 

Земли въ распоряженіи владѣльца считалось 184,3 тыс. де¬ 
сятинъ, въ томъ числѣ 150 тыс. десятинъ лѣса (изъ нихъ 38 тыс. 
строевого), представлявшаго собою цѣнность не одного милліона 
рублей. 

При такой широкой постановкѣ дѣла необходимъ былъ ог¬ 
ромный оборотный капиталъ; недостатокъ въ немъ съ успѣхомъ 
возмѣщался огромнымъ довѣріемъ къ Мальцеву и его издѣліямъ 
въ средѣ торговаго и промышленнаго міра. Многіе представители 
его видѣли здѣсь чисто національное и патріотическое дѣло и 
потому приходили къ нему на помощь заказами и кредитомъ. 
Большое довѣріе было къ нему и заграницей, гдѣ многія крул^ 
ныя фирмы съ интересомъ слѣдили за успѣхомъ русскаго дѣла. 
Довѣріе это ясно выразилось въ томъ, во 1-хъ, что къ Мальцеву 
охотно посылались лучшіе техники и мастера, и во 2-хъ, въ тѣхъ 
предложеніяхъ, которыя дѣлались ему иностранными капиталиста¬ 
ми относительно участія въ его дѣлѣ. 
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Не смотря на выгодность этихъ предложеній, Мальцевъ всег¬ 
да отклонялъ ихъ, ибо смотрѣлъ на свое предпріятіе, какъ на чи¬ 
сто русское. Когда же явилась потребность въ расширеніи оборот¬ 
наго капитала,—въ виду большихъ затратъ для выполненія пра¬ 
вительственныхъ заказовъ на подвижной составъ,—тогда Маль¬ 
цевъ образовалъ (въ 1875 г.) товарищество съ складочнымъ ка¬ 
питаломъ въ 6 милліоновъ рублей, передавъ этому товариществу 
все свое имущество, цѣнность котораго опредѣлялась тогда болѣе 
чѣмъ въ 10 милл. руб. 

По образованіи Товарищества, Мальцевъ остался во главѣ 
дѣла и продолжалъ свою кипучую дѣятельность въ качествѣ ди¬ 
ректора-распорядителя. 

# Не смотря на экономическій кризисъ, охватившій Россію въ 
1876—77 гг., на отдѣльные случаи убытковъ, на затраты по уст¬ 
ройству желѣзной дороги и новыхъ мастерскихъ, на покупку лѣ¬ 
сныхъ дачъ и ир.—не смотря на все это, заводы продолжали да¬ 
вать чистый доходъ. Но въ 1878—79 гг. заказы на подвижной 
составъ были сильно сокращены; вслѣдствіе чего на очередномъ 
собраніи Товарищества 20 сентября 1880 г. Мальцевъ заявилъ, 
что обстоятельство это вынуждаетъ искать другихъ занятій осѣд¬ 
лому населенію заводовъ; а потому онъ приступилъ къ выдѣлкѣ 
необходимыхъ земледѣльческихъ машинъ, хотя эта выдѣлка не 
обѣщала выгодъ вслѣдствіе иностранной конкурренціи, завладѣв¬ 
шей всѣми рынками въ Россіи. 

Въ это время правительство пришло на помощъ Товарище¬ 
ству; ему были выданы деньги за счетъ облигаціоннаго капитала, 
что дало возможность не сокращать работъ на заводахъ и тѣмъ 
поддержать благосостояніе почти 100 тысячнаго населенія заво¬ 
довъ и окружныхъ поселеній. Но съ прекращеніемъ казенныхъ 
заказовъ на паровозы Мальцевъ, чтобы не закрывать этаго дѣла, 
вызвавшаго столько усилій, старался добывать заказы отъ част¬ 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ, для чего долженъ было сбавитъ цѣну и 
брать за паровозъ 20.000 руб., вмѣсто прежнихъ 80 тыс.; убы¬ 
токъ же отъ этого дѣла покрывать прибылью отъ другихъ отраслей. 

Все это требовало однако особаго напряженія силъ и было 
сопряжено съ истощеніемъ оборотнаго капитала. На паровозное 
дѣло сдѣланъ былъ первый долгъ въ 1,422 тыс. руб., затѣмъ на 
144-хъ паровозахъ былъ понесенъ убытокъ въ 509 тыс. руб. Къ 
этому присоединилось еще запрещеніе такъ называемыхъ „маль- 
цевскихъ“ денегъ, что потребовало расходъ въ 608 тыс. на ихъ 
выкупъ. Все это вмѣстѣ сдѣлало первую серьезную брешь въ 
оборотныхъ средствахъ Товарищества. 
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Въ 1883 г. Мальцева постигла болѣзнь и онъ былъ увезенъ 
заграницу для леченія. За шесть мѣсяцевъ его отсутствія другіе 
члены правленія не съ умѣли вести дѣла, истощили оборотныя 
средства и увеличили долгъ Товарищества. Съ возвращеніемъ 
Мальцева, эта бѣда могла быть имъ исправлена, если бы дѣятель¬ 
ность его не встрѣтила новыхъ неодолимыхъ препятствій отчасти 
внѣшняго и частію личнаго свойства: въ 1884 году онъ вынуж¬ 
денъ былъ совсѣмъ покинуть заводское дѣло. 

Впрочемъ въ это время заводское дѣло было еще далеко 
отъ разстройства. Въ моментъ образованія товарищества все иму¬ 
щество было оцѣнено въ 12,7 милл., долгъ былъ 2*/г милл., слѣ¬ 
довательно активъ превышалъ пассивъ на 10,2 мил. Въ 1883 г. 
имущество составляло 18,9 мил., долгъ былъ 7,5 мил.,, т. е. ак¬ 
тивъ превышалъ пассивъ на 11,4 мил. Значитъ тутъ не могло 
быть и рѣчи о разстройствѣ дѣла при Мальцевѣ. Наслѣдники его и 
замѣстители могли бы вполнѣ продолжатъ дѣло. Еъ сожалѣнію 
это были лица, не подготовленныя къ заводскому дѣлу, не свык¬ 
шіеся съ нимъ, и потому не могли съ нимъ справиться. Не смот¬ 
ря на то что ими получено было изъ Тульскаго Банка, подъ за¬ 
логъ половины имущества, 3 мил. золотомъ, они уже къ 1885 
году довели долгъ до 9, 3 мил. руб., сбытъ товаровъ пошелъ ху¬ 
же и частный кредитъ былъ подорванъ. Въ довершеніе всего чле¬ 
ны товарищества упразднили введенные Мальцевымъ еженедѣль¬ 
ные и мѣсячные отчеты и запутали счета. 

Въ виду ихъ безпомощности былъ возбужденъ вопросъ о 
передачѣ дѣла въ вѣдѣніе казны, какъ главнаго кредитора, что и 
послѣдовало 28 августа 1885 года. 

Въ это время, по приблизительной оцѣнкѣ предсѣдателя ка¬ 
зеннаго управленія, стоимость имущества опредѣлялась въ 16 мил. 
руб., всѣ же казенные, частные и банковые долги простирались 
до 10,2 мил. 

Казенное управленіе не улучшило дѣла, которое по прежне¬ 
му шло къ упадку. Въ 1 Ѵ 2 года этого управленія казенный долгъ 
съ 3,3 мил. возросъ до 7,7 мил.; правда, въ тоже время частные 
долги уменьшились съ 4,1 мил. до 2,3 мил. руб., но за то умень¬ 
шилась и товарная наличность. Дѣло пошло до того плохо, что 
значительная часть товаровъ была распродана съ аукціона за без¬ 
цѣнокъ; ящикъ стекла наир, шелъ за 5—7 руб. вмѣсто 18 20 руб. 

Назначенныя въ 1886 и 1887 гг. комиссіи для разсмотрѣ¬ 
нія дѣлъ и счетовъ—признали необходимымъ сократить нѣкоторыя 

производства, какъ убыточныя. Такъ и было сдѣлано, при чемъ 
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нѣсколько тысячъ рабочихъ осталось безъ занятій, что произвело 
въ ихъ экономическимъ бытѣ сильное потрясеніе. Въ виду этого, 
министръ внутреннихъ дѣлъ, совмѣстно съ министромъ финансовъ, 
внесли въ комитетъ министровъ предложеніе объ обезпеченіи бы¬ 
та рабочихъ: 1) выдачею уволеннымъ рабочимъ въ теченіи года 
по 1 р. 66 коп. въ мѣсяцъ взрослымъ и по 83 к. малолѣткамъ и 
2) нарѣзкою надѣловъ. 

Комитетъ министровъ въ засѣданіи 5 іюня 1887 г. призналъ 
что дѣло шло къ упадку, что казенное управленіе только увели¬ 
чило убытки, что необходимо обезаечить бытъ рабочихъ согласно 
предположеніямъ министровъ финансовъ и внутреннихъ дѣлъ. 
При этомъ комитетъ предоставилъ министру финансовъ возбудить 
вопросъ о несостоятельности товарищества, на что и послѣдовало 
разрѣшеніе въ утвердительномъ смыслѣ. 16 августа 1888 года 
заводское дѣло было передано въ руки конкурснаго управленія. 

Послѣднее начало съ того, что закрыло почти всѣ мелкіе 
заводы и сократило производства на крупныхъ. Значительная 
часть рабочихъ была распущена, при чемъ нѣкоторые мастеровые 
пошли въ услуженіе и на поденныя работы; иные стали зани¬ 
маться кустарнымъ дѣломъ. Ушло изъ Мальцевскаго района въ 
это время до 5 тыс. лучшихъ мастеровыхъ—одни на Брянскіе 
заводы, другіе въ Ростовъ на Дону и въ другіе города, гдѣ ихъ 
охотно принимали, какъ опытныхъ людей. 

Кризисъ отразился также и на другихъ сторонахъ заводской 
жизни: воспитаніе дѣтей стало въ худшія условія, надзоръ за 
дѣтьми уменьшился, школъ стало меньше, техническое училище 
въ Людиновѣ закрыто за неимѣніемъ средствъ на его содержаніе; 
торговые обороты сократились, патріархальный семейный бытъ, 
составлявшій предметъ особой заботливости Мальцева, пошелъ на 
упадокъ; нравственное состояніе ухудшилось; появилось пьянство 
среди мастеровыхъ, тогда какъ прежде, оно замѣтно было только 
среди пришлаго населенія. 

Окрестные крестьяне, пополнявшіе свои недостатки завод¬ 
скими заработками, также не мало потерпѣли отъ ихъ сокращенія, 
которое печально отразилось и на ихъ экономическомъ бытѣ. 

Послѣ всего этого стало ясно и очевидно, сколько силы и 
энергіи заключалось въ одномъ человѣкѣ—Мальцевѣ. Послѣ него 
цѣлый рядъ полномочныхъ представителей, при значительномъ 
приливѣ средствъ извнѣ, не только не могли поддержать дѣла яа 
прежнемъ уровнѣ, но даже довели его до полнаго разоренія. 
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Въ концѣ концовъ, для поддержанія благосостоянія заводскаго 
населенія Мальцевскаго района принято было слѣдующее рѣшеніе: 
1) превращеніе заводскихъ мастеровыхъ въ земледѣльцевъ и 2) пе¬ 
реводъ заводовъ въ руки солидной частной компаніи, которая долж¬ 
на вести дѣло на правильныхъ коммерческихъ основаніяхъ; пере¬ 
водъ долженъ быть въ полномъ составѣ заводовъ, а не по частямъ, 
такъ какъ всѣ заводы и фабрики Мальцевскаго района находятся 
между собою въ тѣсной органической связи, какъ въ отношеніи 
матеріаловъ, такъ и самыхъ формъ производства. 

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1894 г. мальцевекіе заводы, въ полномъ 
ихъ составѣ, перешли въ собственность Высочайше утвержденна¬ 
го „Московскаго Акціонернаго Общества Мальцевскихъ заводовъ". 
Въ силу этого положенія, отъ Конкурснаго Управленія перешло къ 
Обществу 19 стеклянныхъ чугуно-литейныхъ и другихъ заводовъ 
и фабрикъ. 


И. Балабановъ. 
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Во время печатанія Адресъ Календаря произошли слѣдующія 
перемѣны по службѣ: 

Высочайшимъ приказомъ по Министерству Императорскаго Двора, 
6-го декабря 1903 г., Калужскій губернаторъ, въ званіи камергера, Офроси- 
мовъ жалуется въ шталмейстеры Высочайшаго двора, < ъ оставленіемъ 
въ занимаемой имъ должности. 

Назначены временно исправлять должность начальника Калуж¬ 
ской тюрьмы поруч. Капит. Васл. Саламоновъ и помощника его поруч. 
зап. Ал-дръ Никл. Ипатовъ. 

Околоточный надзиратель 12-го околотка 3 ч. г. Калуги, н. ч. Вла¬ 
диміръ Скосыревъ, уволенъ отъ должности по домашнимъ обстоятель¬ 
ствамъ въ отставку. 

Должность уѣзднаго члена окружнаго суда по Мосальскому уѣзду, 
за смертію с. с. Дм. Денс. Коссаковскаго, должна считаться вакантною. 

Въ виду послѣдовавшей передачи Гурьевскихъ благотворительныхъ 
учреденій въ с. Бабаевѣ въ вѣдѣніе Мин-в а земледѣлія и государ¬ 
ственныхъ имуществъ, Комитетъ по исполненію завѣщанія С. А. Гурьева 
долженъ считаться закрытымъ. 


ОПЕЧАТКИ. 
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Дербеневъ Ив. Мих. 73, 75, 76, 77. 
Дерябинъ Н. С. 51, 103, 106. 
Дестремъ Мавр. Дм. 43, 92, 93. 
Детятинъ Ив. Троф. 157. 

Дешевой Ник. Арс. 51, 84, 94, 120. 
Дешинъ Ал-др. Васл. 119, 120, 121. 
Дещинскій Михл. Виктр. 92, 94. 
Джунковскій Ник. Ал-др. 125. 


] Димитрій Константиновичъ Великій 
Князь 91. 

| Дитрихъ А. И. 67. 
і Дитрихъ Людв. Ал-др. 117. 

! Длужневскііі Конст. Кипр. 68. 

! Дмитревскій Ник. Гр. 119. 

I Дмитревскій П. И. 109. 

I Дмитревскій Іоаннъ 127, 128. 

I Дмитревскій А. В 53. 

І Дмитріевъ Петр. Георг. 150. 

: Дмитріевъ Ал-др. Ал-др. 77. 

; Дмитріевъ Ник. Вас. 49, 110, 111. 

| Дмитріевъ Георг. Ал-др. 108. 

I Дмитріевъ И. М. 126. 

| Дмитріевъ В. П. 110. 

Дмитріевъ М. Д. 52. 

! Дмитріевъ Вас. Ег. 103. 

| Дмоховскій Ник. Григ. 101, 103. 
Днѣпровская Е. А. 77. 

Добкинъ А. Д. 57 ? 104. 

I Добкинъ В. А. 45. 

| Добринскій Ал-дръ Аѳан. 40. 

Добринскій Як. Ив. 64, 75. 
і Добровольскій Ал-др. Павл. 99. 

‘ Добровольскій Ѳедр. Никл. 87. 

I Добровъ Іоаннъ 105. 

; Добромысловъ Ник. Пав. 62, 64, 65. 

! Добромысловъ Валент. 96, 98, 99. 

1 Добромысловъ Вас. Пав. 46, 97. 

| Добромысловъ Іоаннъ 140, 142. 

: Добромысловъ Ник. Ал. 138, 139, 

; 141, 142. 

і Добромысловъ Петр. Павл. 75. 
і Добротворскій Ив. Зии. 160, 161, 

' 162, 163. 

| Добрынинъ Пав. Петр. 55, 82. 
і Докукинъ А. П. 39. 

| Докукинъ С. И. 103, 106. 

! Докукинъ Алкс. Кузм. 90. 

; Долецкая Н. С. 77. 

I Долгобородовъ Ив. Степ. 125, 126. 

Долговъ М. В. 72. 

1 Долгополовъ Вас. Вас. 60. 

Доманскій Ив. Іул. 51, 113, 152. 
Домбровская М. В. 60. 

! Домбровскій Ал-ѣй Петр. 154. 

! Домбровскій Петр. Стан. 68. 

| Домбровскій Іосф. Фом. 58. 

! Домогацкій Ал. Ник.43, 87, 109. 
Домогацкій Ник. Ал. 43, 109, 112. 
Домогацкій П. А. 109. 
і Домогацкій Серг. Ник. 44. 
Домогацкій Бор. Мих. 139. 

Досикъ М. Н. 53. 

Доссе Ал-дръ Никл. 76. 

Драгошанъ Зинаида Серг. 85. 
Дрелингъ Игн. Уст. 54. 

; Дубелиръ Гр. Дм. 53. 

! Дубенская М. А. 78, 85. 

Дубенскій Ив. Ив. 42, 59, 81, 82, 85, 
I 86, 87, 89. 
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Дубининъ Ал-др. Гр. 71. 
Дубровская Е. М. 155. 
Дубровская Ольга Никт. 149. 
Дубровскій Ник. Пл. 70. 
Дурасовъ Вл. Вл. 44, 84. $ 

Дурново Андр. Дм. 92. 
Дурново Влад. Дм. 73, 92. 
Дурново Ал-дръ Никл. 133. 
Душинъ Серг. Павл. 54. 
Дьяконовъ И. И. 48, 93. 
Дѣевъ А. Н. 150. 

Дюковъ Георг. Як. 41. 
Дядюша Ю. И. 42. 


Е- 

Евреиновъ Ник. Аркад. 70. 

Евреиновъ Серг. Дм. 159. 

Евфроспнія, наст~ца Казанск. жен. ; 

пустыни 65, 156. | 

Евфроспнія, наст— цаСвято-Николаев- 
свой женской общины 65, 135. ; 

Егоровъ Н. А. 95. * ! 

Егоровъ Н. М. 67, 73, 74. 

Езержа Игыт. А дм. 48. 

Екатерина, монахиня 95. і 

Елагинъ Петр. Петр. 117, 120. 
Елевферія, наст— ца Казанск. женск. \ 
монастыря 65, 149. 

Ельмановъ Ал-дръ Ѳед. 133. ' 

Ельцовъ С. В. 160. ■ 

Ельцовъ Никл. Вас. 160. 

Ельцовъ Ѳед. Вас. 160. 

Емельяновъ Д. В. 125. 

Емельяновъ Анатл. Михл. 107. 
Емельяновъ Вас. Павл. 68. 
Емельяновъ Мих. Мих. 101,106, 107. 
Ерандаевъ Ник. Ал-др. 77. 

Ерарскій Влад. Ал-ѣев. 106. 
Ергольскій Ал-ѣй Ник. 43, 110. 
Ергольскій Серг. Дм. 45. 

Ергольскій Никл. Ал-др. 45. 

Еремѣевъ Конст. Васл. 111, 113. 
Еремѣевъ Серг. Сем. ИЗ, 114. 
Еремѣевъ Евг. Серг. 46, 145, 146,147. : 
Ермаковъ Вас. Ал-др. 53. 

Ермиловъ Д. Б. 109, 114. 

Ермолаевъ Пав. Петр. 98. 

Ерохинъ В. П. 66, 73. 

Ерохинъ Пав. Ник. 67. 

Ерохинъ Дм. Петр. 47, 73, 74. 
Ерохинъ П. П. 157. | 

Ерохині А. П. 47. ; 

Ершовъ Мих. Дм. 92. 

Ефимовскій Конст. Ив. 46, 131. 
Ефимовъ А. С. 69. 

Ефимовъ А. Г. 140. 

Ефимочкинъ В. И. ЮЗ. 


Ж 


Жаровъ Іоаннъ 100. 

Жаровъ Трф. Пикт. 131. 

Ждановъ И. П. 74. 

Ждановъ Павл. Андр. 55. 

/Клановъ Серг. Серг. 144, 148. 
Ждановъ Ив. Ал-ев. 63. 
Желоховцевъ Митрф. Мамнт. 56,147. 
Желябужскій Ал. Мих. 43. 50, 52, 87, 
92. 94. 

Желябужскій Ор. Андр. 43, 118. 
Жердевскій Ф. Е. 56, 66, 94. 
Жеребинъ Ив. Сем. 125, 126, 128. 
Жеребцовъ И. 3. 131, 132. 
Жеребцовъ Ив. Ив. 134. 

Жеромскій Альф. Мих. 69. 

Живаго Серг. Вас. 162. 

Жилинскій Касп. Касн. 54. 
Житовскій В. Н. 119, 122. 

Жужгина Н. С. 77. 

Жужгинъ С. М. 69. 

Жуковскій II. А. 139. ч 

Жуликова Н. Г. 141. 

Журавлевъ В. Е. 131, 132, 133. 
Журавлевъ Ал-др. Ал-др. 44. 


3 


Заботинъ Вас. Петр. 105, 106. 
Забурдаевъ М. Н. 50. 
Забурдаевъ Н. Ф. 152. 
Забѣлинъ И. Е. 87. 

Завѣринъ Вас. Макс. 88, 89. 
Завѣришь Ст. Ник. 66. 
Загряжскій В. И. 129. 

Зайцева Ольга Вас. 63. 
Зайцевъ Мих, Ник. 94. 
Зайцевъ Ив. Осп. 116. 
Зайцевъ Сем. Серг. 98. 
Зайцевъ Дм. Дм. 115. 
Зайцевъ Ег. Тим. 103. 
Зайцевъ Арсен. Никит. 72. 
Зайцевъ Козм. Дм. 115. 
Зайцевъ Ив. Ст. 146. 
Закржевскій Іул. Козм. 115. 
Заксъ Дм. Ник. 75. 
Залепугинъ Никл. Никл. 154. 
Залетаевъ Дмитрій 105. 
Залѣсеній Ник. Ник. 56, 94. 
Запольскій Ал. Ал. 104, 109. 
Запольскій Ник. Ал. 108, 109. 
Заревичъ Н. В. 130. 
Заржецкій В. В. 40, 86. 
Зарубинъ Іое. Ал-др. 43, 125. 
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Зарѣцкій Іоан. Дм. 62, 75, 81, 85. 
Зарѣцкій Никф. Данл. 110. 

Зарѣцкій Дмитрій 100, 154. 
Зарѣцкій А. С. 110. 

Засимовичъ Анатл. Вас. 134. 
Засѣцкій Дм. Андр. 146. 
Захаровскій Серг. 112, 114,116,117. 
Захарьина М. А. 76. 
Захарьина-Унковская Ал-др а Вас. 
75, 76. 

Захарьинъ А. А. 55. 

Защукъ Леонд. Іосф. 68, 71. 
Збросскій Воле. Ал-др. 53, 90. 
Зволинскій Елис. Іосф. 70. 

Звѣревъ Ник. Ал. 140. 

Звѣревъ Ал-др. Ал-ев. 131. 

Звѣревъ М. Я, 55. 

Звѣревъ Вл. Еф. 62, 67, 74, 94, 95. 
Звягинцевъ А. И. 48,119,120,121,122* 
Зеленецкій С. А. 48, 137, 139. 
Зелепугинъ Ѳедр. Никл. 64. 
Земблиновъ Влад. Ив. 54, 76, 89. 
Земляковъ А. Е. 138. 

Зефировъ Петр. Іонов. 69. 

Зиминъ Ѳ. А. 130, 131, 132. 

Зиминъ Павл. Мих. 144. 

Зиминъ Тих. Ѳед. 108. 

Зиновьевъ Гавр. Васл. 78. 
Зиновьевъ Ал-др. Дм. 155. 
Златоустовскій Ал-ѣй 122. 
Знаменская Анна 65, 163. 
Знаменская М. М. 75. 

Знаменскій Іос. Ив. 77. 

Знаменскій Андрей 121, 122. 
Знаменскій В. И. 140, 142. 
Знаменскій В. 67. 

Знаменскій Н. Е. 53. 

Золотаревъ Е. М. 159. 160. 

Золотовъ Ник. Петр. 45. 

Золотовъ Никл. Ив. 152. 

Золотовъ Дм. Петр. 46. 

Золотовъ В. П. 146, 149. 

Золотовъ А. 102. 

Золотовъ Антн. Ив. 101. 

Зотовъ П. П. 110, 111. 

Зотовъ Васл. Ал-др. 46. 

Зотовъ М. Ѳ. 110. 

Зотовъ П. Н. 110, 113. 

Зотовъ Ал-др. Ил. 114. 

Зубковскій Валр. Васл. 90. 
Зубрицкій Конст. Мих. 146. 
Зубынинъ Ник. Ив. 68. 

Зуевъ Ив. Давд. 125. 

Зыковъ П. П. 41. 

Зяблицинъ Терент. Никт. 160. 
Зябловъ И. Я. 101, 102, 107. 

Зябловъ В. А. 85. 

Зябловъ В. С. 50. 

Зябревъ Вас. Ал-ѣев. 72. 


И. 

Иваненко Конст. Ник. 42, 71. 

Ив анисовъ Никл. Ал-др. 58. 
Иваницкій Владм. Юліан. 53. 
Ивановскій Ник. Конст. 46, 94. 
Ивановскій Никл. Серг. 45. 
Ивановскій Ал-дръ Ив. 68. 
Ивановскій Владм. Вильг. 50. 
Ивановскій Владм. Васл. 63. 

Иванова Л. В. 161. 

Ивановъ Ал-дръ Ив. 42, 76. 

Ивановъ Ѳ. Ѳ. 126. 

Ивановъ Петр. Устин. 116. 

Ивановъ Ал-дръ Арт. 73. 

Ивановъ Г. Н. 48, 111. 

Ивановъ Инокент. Григ. 56, 147. 
Ивановъ Серг. Никнр. 162. 

Ивановъ Ив. Аггѣев. 131, 134. 
Ивановъ Іоаннъ 127, 128. 

Ивановъ Ст. Сем. 143. 

РІвановъ Георг. Ив. 130, 131. 

Ивановъ Ив. Дм. 150. 

Ивановъ Т. И. 116. 

Ивановъ Ив. Вас. 130. 

Ивановъ Вл. Петр. 45. 

Ивановъ Серг. Петр. 149. 

Ивановъ Андр. Аггѣев. 131, 135. 
Ивановъ Ал-ѣй Ив. 147. 

Ивановъ Ал-ѣй Вас. 118. 

Ивановъ Ник. Ив. 88, 160. 

Ивановъ Ник. Ал-др. 89. 

Иванцовъ Ив. Ив. 76. 

Ивкинъ Г. Ѳ. 145. 

Игнатовъ Евдок. Игв. 97. 

Игнатьевъ С. И. 85 
Игнатьевъ П. В. 57, 139. 

Игнатьевъ Петр. Ил. 147. 

Игнатьевъ А. А. 109. 

Игнатьевъ Ник. Ал-др. 45.. 

Ижевскій Петр. Дм. 53. 

Изачикъ Венм. Ворс. 56, 160, 161,162. 
Извѣковъ Ник. Ст. 45. 

Извѣковъ Іоан. Вас. 62, 63, 73, 85. 
Извѣковъ Серг. Як. 64. 

Извѣковъ Мих. Серг. 63. 

Извѣковъ Мих. 92, 94. 

Извѣковъ Ѳ. А. 67. 

Извѣковъ Ив. Ив. 99. 

Извѣковъ Васл. Ал-др. 46, 110. 
Измайлова Юлія 79. 

Изотовъ П. И. 67, 73. 

Изумрудскій Аѳан. Іосиф. 149, 

Иларій игуменъ 64. 

Ильенко Ив. Клавд. 70. 

Ильинскій Григ. Петр. 64, 85. 
Ильинскій Н. Д. 101. 

Ильинскій Вас. Дм. 129, 134. 
Ильинскій Алексѣй 140. 
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Ильинскій Ник. Ал-др. 52. 

Ильинскій Петр. Никл. 141. 

Ильинъ Викт. Владм. 47 } 48. 

Ильинъ Ив. Ил. 155. 

Ильинъ Н. С. 57, 94. 

Ильюшинъ Павл. Як. 78. 

Ипатовъ Ал-ѣй Ив. 146, 147. 
Ипатовъ Вас. Егор. 46. 

Ипатовъ Ник. Мих. 108. 
йрошниковъ П. А. 97, 98. 
йрошниковъ П. И. 97. 

Исаевъ Ѳед. Сем. 100. 

Исаенкова Тат. Пет. 107. 

Исаенковъ Ив. Андр. 103. 
йс лавинъ Ал-др. Владм. 50. 
Иссаевичъ Герон. Игнат. 125,126,127, 
128. 

йссинскій Хрисанфъ Ив. 76. 
Истратовъ Н. И. 110. 


К 

Кавелинъ Дм. Ал-др. 48. 

Кадагидзе Дм. Леван. 53. 
Кадниковъ П. С. 63, 70. 

Казанскій Ал-ѣй Ив. 62, 63, 6% 76. 
Казанскій Василій 96, 100 
Казанскій Николай 143, 144. 
Казанцевъ Серг. Павл. 97. 
Казариновъ Вл. Всев. 55, 139, 147. 
Какуринъ Виктр. Никл. 56, 126. 
Калашниковъ Ал-дръ Мих. 97. 
Каленикивъ Т. А. 53. 

Каменецкій Михл. Павл. 52. 
Каменскій Михл. Сем. 69. 
Камышниковъ Михл. Никл. 68. 
Кандауровъ Дм. Петр. 54. 

Кантакузенъ *кн. Мих. Мих. 87. 
Кануновъ Пав. Сем. 49. 

Каньшинъ Ив. Анатл. 43, 101. 
Каньшинъ Михл. Анатл. 101. 
Капорскій Петръ Вас. 110. 
Капорскій Ив. Ал-ѣев. 143. 
Капустинъ А. М. 108. 

Капустинъ Мих. Мих. 124. 
Капырина А. Я. 82. 

Капыринъ В. С. 63, 67, 73, 82, 91. 
Караваевъ Ник. Ѳед. 146. 
Караваевъ Влад. Ник. 144, 145, 146. 
Караевскій И. В. 143. 

Каревъ С. Я. 143. 

Каревъ Як. Бор. 143. 

Карповъ С. И. 137. 

Карповъ Поліенъ Порф. 55. 

Картель Серг. Ив. 70. 

Карѣевъ Васл.Ив.69. 

Карякинъ Мих. Ал-др. 82. 


Кауфманъ Як. Йгн. 58. 

Качкинъ Коне. Дм. 71. 

, Каширскій М. А. 130. 

| Кашкаровъ Вас. Мих. 42, 43, 44, 49, 
50, 86, 125, 127. 

| Кашкаровъ Конст. Мих. 125. 

| Каш кина Пав. Алкс. 60. 

I Кашкинъ Ал-др. Серг. 44,137,140,141. 
! Кашкинъ Н. Н. 56, 111. 

! Кашкинъ Ник. Серг. 42, 43, 55, 57, 
74, 83, 84, 87, 93, 110, 139, 140, 
151, 152, 153. 

Кашкинъ Георг. Серг. 42, 56, 119. 
Кашталевъ С. Я. 75. 

! Квасниковъ Леонидъ Ник. 42, 55, 87. 
| Кенике А. Н. 44. 

I Кетлеровъ В. А. 57, 98. 
і Кирилловъ Мирон. Кирл. 121. 

Киркинъ Ив. Ал-ѣев. 97. 

! Кирпичевъ Ал-ѣй Михл. 58. 

| Кирпичниковъ Ал-др. Ив. 130. 

I Кирьяковъ С. П. 159, 160, 163. 

Кирюшинъ Р. Е. 152, 157. 

I Кирюшкинъ П. Ѳ. 131. 

! Киршонъ Л. А. 155, 156. 

Киселевъ С. Н. 73, 74. 

Киселевъ А. В. 117, 118, 123. 
Киселевъ В. В. 118. 

Кисель Ал-дръ Ив. 160, 162. 
і Кичинъ К. Ѳ. 42. 

| Кичинъ В, К. 119, 121. 
і Клевцовъ Дм. Вас. 119. 

! Клейменовъ Вас. Ив. 118, 

| Клейтманъ Ив. Ник. 106. 

I Климанъ Влад. Людв. 70. 

| Климовъ Ал-ѣй Клим. 127. 

( Климонтовъ И. С. 147. 

Клочковъ М. С. 148. 

Клочковъ Аф. Матв. 143. 

Ключаревъ Васл. Андр. 63. 

Клягинъ Мих. Ал-ѣев. 110. 

Клячинъ Никл. Ал-др. 42. 
Кнапинскій Эдуард. Матв. 145. 
Кнолль Казмр. Граціан. 70, 71. 
Кобелевъ Сем. Сем. 141. 

Кобелевъ П. И. 141. 

Кобелевъ Вас. Ив. 138. 

Ковалевъ Серг. Ник. 149. 
Ковалинскій А. Д. 45. 

Ковальчевскій Ал-др. Евг. 71. 
Коврегинъ Ив. Ив. 129. 

Ковригинъ А. А. 44. 

Коганъ Іос. Абр. 106. 

Кожевниковъ Митрф. Михл. 91. 
Кожикинъ Ѳ. Г. 92. 

Кожинъ Ник. Мат. 96. 

Козловскій Петръ Ник. 108, 113. 
Козловскій М. П. 50. 

Козловскій Ал-др. Петр. 41. 
Козловскій Ив. Петр. 44, 137, 142. 
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Козловскій Болесл. Ферд. 118. 
Козловъ Д. Я. 47, 64, 72. 

Козловъ Ѳед. Никф. 40, 113, 155. 
Козловъ Е. А. 118. 

Козловъ А. Н. 110. 

Козловъ В. А. 67. 

Козловъ йв. Васл. 159, 160. 
Козляиновъ Пав. Нил. 44, 151, 152. 
Козляковскій Іосф. Юліай. 58. 
Козляниновъ Ник. Серг. 139 
Кокошъ Внес ар Петр. 45. 

Кокушкинъ С. Н. 99. 

Колесовъ Ал-дръ Іосф. 69. 

Колобковъ Конст. Ал-др. 92. | 

Кологривова Екат. Ив. 66. 
Кологривовъ Ал-дръ Ив 56, 66, 84, 93.; 
Колосовскій Никл. Петр. 68. 

Колуиаевъ Е. К. 71. 83 
Колыбелпнъ Ал-ѣй Них. 61, 62, 65, •' 
66, 82, 85. ! 

Колюбакинъ Петр. Ив. 92. 

Кольцовъ Мих. Мих. 152, 155. | 

Комаровскій Андр. Вас. 122. 

Комаровъ Ал-др. Никт. 72. 

Комаровъ Ив. Род. 47, 57, 88, 89. ;■ 

Комаровъ Ал. Самуил. 105. 
Конвисаревъ С. И. 58. | 

Кондаминъ Лук. Андр. 77. \ 

Кондрашевъ Н. Ѳ. 106. і 

Кондрашевъ Ал. Вас. 103, 104, 107. І 
Коноваловъ Ал-ѣй Ал-др. 101. | 

Конопля-Стасюкова Екатр. Наум. 141. і 
Концевичъ Конст. Мих. 146, 149. ; 

Копыловъ Мих. Дм. 68. , 

Кореневъ Алексѣй 114. | 

Корниловъ В. Ю. 104. і 

Корнѣевъ Ив. Дм. 55. 

Корнѣевъ Васллій 112. 

Короваевъ Ник. Ѳед. 44. 

Короваевъ В. Н. 44, 101. 

Корозо Конст. Ант. 127. ! 

Королевъ Василій 111, 112, 114. 
Королевъ Ив. Ив. 116. 

Королько А. С. 156. 

Корольковъ Ив. Ив. 69. 

Корольковъ М. И. 96. 

Коротковъ Ал-др. Никл. 52. і 

Корсакъ Леонъ Эразм. 53. 
Космачѳвская Анна Хартн. 107. 
Космодаміанскій В. И. 129. 
Космодаміанскій Матв. Ив. 161,163. 
Коссаковскій Дм. Ден. 56. 

Коссаковскій Влад. Ден. 43, 103. ; 

Коссовъ И. А. 151. 

Костроминъ А. П. 73, 74, 85, 90. | 

Костылевъ Ник. Мих. 48, 111, 113,114. і 
Котельниковъ Илья Осип. 111. | 

Кочетковъ М. К. 118. I 

Кочетовъ С. Г. 135. | 

Кочетовъ М. Г. 134. : 

Кочетовъ Петръ Серг. 130. 


Красильниковъ Ив. Ант. 67, 88. 
Красильниковъ Вас. Ив. 89. 
Красинцевъ Вас. Ал-ѣев. 81, 82, 86, 89. 
Красщшольскій Е. В. 110. 
Краснопольскій Н. Е. 108. 
Красноцвѣтовъ А. И. 97, 100. 
Красовскій В. Я. 133. 

Красовскій Ив. Ив. 70. 

Краузе Эмил. Карл- 56, 104. 

Краузе Рѵарлъ Карл. 52. 
Крашенинниковъ Сер. Ал-др. 130. 
Кременскій В. Я. 161. 

Кременскій Николай 127. 

Криворотовъ Матв. Ив. 47, 157. 
Кривцовъ Андр. Ал-др. 71. 
Крикуновскій Ѳ. Е. 48, 93, 132. 
Кричевскій Вл. Вл. 55. 

Кришневскій Мих. Ден. 5И 
Криштоиенко Мих. Кондрт. 68. 
Кролюницкій Евг. Вл. 70. 

Кроиикъ Марк. Самуил. 106. 
Кротковъ К. Н. 53. 

Крузенштернъ Плат. Плат. 101. 
Крушевскій Вл. Антн. 45. 

Крылова Ольга Ал-ѣев. 60. 

Крыловъ И. П. 44. 

Крыловъ Ал-ѣй Ѳед. 104. 

Крыловъ К. П. 144. 

Крыловъ Мих. Мих. 41, 88. 

Крыловъ И. Т. 67. 

Крыловъ В. Н. 58. 

Крыловъ Серг. Вас. 77. 

Крюгеръ Робертъ Леопл. 75. 

Крюковъ Ал-ѣй Мих. 42, 56, 98, 99,100. 
Крюковъ Петръ Ив. 146. 

Крюковъ Е. П. 125. 

Крюковъ Ѳед. Авк. 105, 106. 

Крюковъ В. М. 122. 

Крючковъ Ал. Ив. 152. 

Ксенофонтъ игуменъ 64, 114. 
Кубасовъ Вас. Петр. 56, 139, 
Кубитовичъ Ал-дръ. Ал-др. 146. 
Куборскій Ник. Ив. 136, 137. 
Кудрявцева А. Н. 141. 

Кудрявцевъ Ал-ѣй Андр. 62, 67, 94. 
Кудряшова Анастасія 65, 135. 
Кузменко Васл. Михл. 54. 

Кузменко Конст. Ем. 145. 

Кузнецовъ А. Н. 49, 147. 

Кузнецовъ Петр. Дм. 53. 

Кузнецовъ М. И. 110. 

Кузнецовъ Н. Н. 124. 

Кузнецовъ П. В. 109. 

Кузнецовъ Мих. Мих. 117. 

Кузнецовъ Ѳед. Мих. 125. 

Кузьминъ Ал-дръ Ал-др. 70. 
Кузьминъ Дм. Антн. 130, 135. 
Кузьминъ-Караваевъ Ал-др. Дм. 53. 
Кукаринъ С. К. 58. 

Куклинъ Вас. Петр. 75. 




Алфавитный указатель. 


Куколевская Екат. Ив. 75. 

Кулешовъ Мих. Ал-др. 49, 66, 73, 74. 
Кулькина И. Н. 76. 

Кумыкинъ Ник. Ал-др. 141, 143. 
Кунъ Ворс. Михл. 70. 

Купріяновъ П. Н. 127. 

Купцовъ П. Г. 71. 

Курбатовъ М. М. 53. 

Курдасовъ П. П. 145. 

Курносовъ Петръ Дм. 96, 98, 125. 
Курносовъ Серг. Дм. 96, 98. 
Курчинскій Анат. Паллад. 55. 
Кусовниковъ А. А. 48, 93. 

Кутасовъ Ив. Михл. 141. 

Кутьинъ Н. Н. 140, 142. 

Кушневскій Д. Д. 50, 66. 


.71 

Лаврентій, архимандритъ 64, 95. 
Лавровъ И. Н. 105. 

Лавровъ Н. А. 48. ; 

Лавровъ Павл. Никл. 46, 138, 139. 
Лавровъ Ал-дръ Андр. 68. 

Лавровъ Мих. Егор. 110, 113, 114. ! 

Лавровъ А. П. 158. | 

Лавровъ Мих. Ст. 135. 

Лавровъ М. И. 92. 

Лавровъ М. II. 103. 

Лаврухинъ Мак. Сем. 103, 104. 
Лагутинъ Боре. Семи. 78. 

Ладожинъ И. М. 135. 

Ладыженская Е. С. 113. 

Лазаревскій В. С. 152. 

Лазаревъ Ѳед. Дм. 144. I 

Лазаревъ К. Ѳ. 92. 

Лазаревъ Е. Н. 91, 96. 

Лалетинъ Валнт. Матв. 53. 

Ламакинъ Конст. Ник. 40, 42, 82, 88. 
Ламакинъ А. Е. 97. ! 

Ланѣевъ А. И. 152. 

Лапшиновъ Ив. Ив. 119. 

Ларіоновъ Георг. Ларіон. 130. 
Латкарева Натл. Алкс. 85. 
Лашкаревъ Петръ Юрьев. 55, 82, 83. | 
Лебединскій В. П. 44. 

Лебедева Пав. Ив. 79. 

Лебедева Варв. 81. . 

^ Лебедевъ Ник. Карл. 53, 89. 

Лебедевъ А. Н. 51. 

Лебедевъ В. Г. 50. 

Лебедевъ А. М, 55. ! 

Лебедевъ Мих. Фил. 62, 63, 67. 
Лебедевъ А. Д. 82, 91. I 

Лебедевъ Гр. Ник. 117, 121. 

Лебедевъ Г. А. 104. 

Лебедевъ Серг. Ив, 162. 

Лебедевъ Николай 140. 


223 


Лебедевъ Петръ Вас. 162. 

Лебедевъ Ал-дръ Конст. 137,138,140, 
142. ’ 

Лебедевъ Н. Д. 139, 141. 

Лебедевъ Ал-дръ 156. 

Лебедевъ И. Т. 159, 160, 161. 
Лебедевъ Ал-др. Вас. 139. 

Лебедевъ Г. И. 121. 

Лебедевъ Ив. Ал-ѣев. 61. 

Лебедевъ Ѳ. М. 152. 

Лебедевъ 57, 132. 

Лебедянцевъ Никнр. Ал-др. 42,43,51, 
73, 81, 82, 91, 92, 93. 
Левандовскій Н. М. 52. 

Левашовъ Конст. Конст. 56, 104. 
Левитинова Степ. Петр. 133. 
Левитскій Павл. Никт. 57. 

Левочскій Петр. Ив. 71. 

Леманъ Ѳед. Ив. 43, 129, 130, 135. 
Леманъ Валентина Ив. 121. 

Леоновъ С. Л. 103. 

Леоновъ Вл. Як. 125. 

Леовтьева Тат. Ал-др. 127. 

Леонтьевъ Влад. Евгн. 44. 

Леонтьевъ Анатл. Евгн. 68. 
Леонтьевъ К. Д. 75. 

Леонутовъ Ив. Дм. 124, 128. 

Лесли Ник. Викт. 43, 44, 47, 103. 
Лесли Петръ Викт. 103. 

Лесли Маргар. Як. 105. 

Линда Семи. Дм. 40. 

Линьковъ Ив. Ив. 131. 

Липецъ М. М. 106. 

Липкинъ Н. С. 42, 82. 

Лисицынъ Ѳед. Ив. 121. 

Литвиновъ Д. И. 42. 

Лихаревъ Д. В. 50. 

Лихаревъ Н. Н. 53. 

Лихачева Елена Ив. 75. 

Лихачевъ А. И. 40. 

Лихачевъ Гр. Ив. 160. - 
Лихачевъ Никл. Ив. 58, 70 
Лихачевъ Ив. Ал-др. 104. 

Ліонъ Серг. Ефр. 57, 73, 74, 82. 

Ліонъ Іосифъ Ефр. 53. 

Лобановъ Ив. Ег. 103. 

Ловинскій И. Л. 48, 93. 

Логиновъ Ив. Прох. 113. 

Логуновъ П. Г. 58. 

Ложечниковъ Никл. Ив. 112. 
Ломакинъ М. Я. 112. 

Лонгиновъ А. Д. 145. 

Лопатинъ Мих. Гр. 43, 44, 154. 
Лопатинъ Никл. Ал-др. 53. 

Лопатинъ Ѳ. Г. 152, 156. 

Лопатто Ксав. Эдуард. 69. 

Лопухинъ И. Д. 137. 

Лоренцо Ив. Ѳед. 72. 

Лоренцо А. Г. 52. 

Лоренцо Конст. Петр. 163. 



224 


Алфавитный указатель. 


Лоренцо В. Ѳ. 142. 

Лоренцо А. И. 140. 

Лосинскій С. В. 137. 

Лужецкій Дм. Георг. 42, 86. 

Лужецкій Ник. Алкс. 65, 78. 
Лукомскій К. П. 42. 

Луневскій Дмитрій 98, 100. 
Луневскій Ал-др. Ив. 58. 

Луневскій Михл. Ив. 46. 

Лупыревъ Михл. Никл. 130. 

Дучшевъ Анат. Эпент. 86. 

Львовъ Алек. Вас. ЮЗ, 104. 

Львовъ 45 

Лѣсневскій Мих Іосиф. 105, 106. 
Любимовъ Дм. Ив. 74. 

Любимовъ Никл. Петр. 61, 62, 66, 78. 
Любимовъ Петр. Ал-др. 163. 
Любимовъ С. М. 131, 135. 

Любимовъ Петр. Андр. 163. 
Любимовъ Ал-ѣй Еф. 45. 

Любимовъ И. А. 124, 128. 

Любимовъ Конст. Ѳедр. 57. 
Любинская Н. Н. 76. 

Любинъ П. И. 115, 117. 

Люборосцева Е. А. 141. 

Люткѳвичъ Ал-др. Ал-др. 48. 
Люцерновъ Васл. Мих. 54. 


М 

Маевскій Никл. Никл. 50. 

Маевскій I. С. 48. ; 

Маевскій Антн. Стан. 126. 

Маіорановъ Ив. Ив. 53. 

Майдичъ Влад. Ник. 110. і 

Макаренко Илья Дм. 159, 163. | 

Макаренко Е. А. 160. і 

Макаренко Ив. Дм. 159, 162, 163. і 
Макаренко В. И. 162. 

Макаренко Н. И. 162. 

Макаренко Ѳедр. Ал-ѣев. 160. 
Макарій прѳосвящен. 41, 86. 
Макаровъ Алкс. Алкс. 62, 67, 79, 85. 
Макаровъ Дм. Макс. 146. 

Макаровъ Михл. Никл. 115. 
Маковецкій Никл. Ал-др. ИЗ. 
Максимовъ М. Л. 143. 

Малаховъ А. П. 146. 

Малаховъ Конст. Никл. 53. 

Малинина Евг. Павл. 133. 

Малининъ Захр. Вас. 146. 

Малининъ Орестъ Вас. 52. 

Малининъ Пав. 133, 134. 

Малининъ Петръ 105. 

Малининъ Ив. Еф. 140. 

Мальхановъ Ив. Никт. 161. 

Мальцевъ Н. Ф. 145, 147. 

Мамонтовъ Ник. Мих. 61, 62. 


Маносъ Ив. Як. 128. 

Мансвѣтовъ Георг. Мих. 45. 
Мантейфель Ник. Эрнест 42, 66, 82, 
83, 91, 94. 

Маракуевъ М. В. 94. 

Маргоринъ А. П. 76. 

Маринъ Як. Вас. 117. 

Маринъ Васл. Трф. 115. 

Маркевичъ Онуфр. Игн. 40, 42. 
Маркевичъ Марія Юліев. 75. 
Маркевичъ Влад. Карл. 94. 

Марковъ Ив. Игнат. 103, 107. 

Марковъ Григорій 133. 

Марковъ Леонд. Петр. 95. 

Марковъ Семенъ 127. 

Марковъ Мих. Ал-др. 63. 

Марковъ Ал-ѣй Вас. 103. 

Марлинскій В. В. 151. 
Мартыновичъ-Лашевскій Ал-ѣй Ив. 
40, 42. 

Мартыновъ ■ С. А. 48. 

Мартыновъ Н. Е. 92. 

Масленникова Е. Г. 60. 

Масленниковъ Григ. Аѳан. 47, 59,66, 
72, 90. 

Масленниковъ Егор. Ал-ѣев. 49, 73,74. 
Масленниковъ В. 73. 

Масленниковъ В. А. 74. 

Масловскій Серг. Петр. 95, 98, 100. 
Масловскій Серг. Серг. 72. 

Масловскій Петр. Петр. 130. 

Масловъ Гав. Моис. 148. 

Масловъ Никл. Дм. 157. 

Масловъ Вас. Ив. 93. 

Мае л левъ С. П. 50. 

Масляевъ А. П. 50. 

Масляевъ Леонд. Петр. 136. 

Матовъ Конст. Ник. 69. 

Матюхинскій Ив. Дм. 119. 
Махвичъ-Мацкевичъ Ил. Н. 46, 89. 
Медвѣдковъ Н. К. 89. 

Медовиковъ Вас. Еф. 54 
Межѳковъ Е. К. 48, 111, 113. 

Меккель Владм. Ѳедр. 53. 

Мелетій іеромонахъ 65, 122. 

Ментинъ Ал-дръ Ѳедр. 48, 147,149. 
Менчиньскій Кон. Теоф. 48, 93, 126. 
Меньшовъ Н. Е. 119, 138. 

Меньшовъ Аркд. Аркд. 44, 60, 73. 
Меньшовъ Ал-дръ Ал-др. 146, 147, 
148, 149. 

Меньшовъ И. М. 94. 

Меньшовъ В. Е. 152, 154, 155, 156. 
Меньшовъ Н. А. 43, 96, 134, 135. 
Меньшовъ Б. Е. 46. 

Мердеръ Ив. Карл. 91. 

Мережинъ К. А. 132. 

Меренищевекій Ник. Вас. 102,103,105. 
Меренковъ В. П. 99. 

Мерцаловъ В. Д. 72. 



Алфавитный указатель. 


225 


Метисовъ Ив. Петр. 111. 

Мещерская Б. М. 155. 

Мещерскій Ив. Вас. 101. 

Мещерскій Пав. Ник. 43,129,130,132. 
Мещерскій П. И. 72. 

Мещерскій Петр. Вас. 72. 

Микулинъ Ал кс. Андр. 69. 

Миленушкина А. Ѳ. 154. 

Мил енушкинъ Д. А. 119. 

Миллеръ Дм. Андр. 43, 44, 145 146 
147, 148, 149. 

Миллеръ Людв. Іосиф. 69. 
Миловановъ Евг. Павл. 46 119, 120 
121 . 

Миловановъ И. В. 58, 83. 
-Миловановъ Серг. Мих. 67, 78,80,85. 
Миловидовъ С. И. 72. 

Миловидовъ Адр. Ив. 117, 121. 
Миловидовъ Н. И. 75. 

Милосердовъ Ал. Мих. 46, 151, 153. 
Минаковъ Ал-др. Викт. 105. 
Миролюбовъ Вяч. Пав. 74. 

Мироновъ Ил. Ив. 154. 

Миротворцевъ Л. II. 49, 104. 
Миссевичъ Викт. Карл. 141. 
Митеревъ Дм. Петр. 70. 

Митисовъ- И. II. 48. 

Митрофановъ Ал-дръ Вас. 50, 52,82,83. 
Митюшкинъ Никл. Ив. 138. 

Михаилъ Александровичъ Великій 
Князь 106. 

Михайловичъ Никл. Август. 117. 
Михайловскій Ив. Ив. 57, 126. 
Михайловъ Ф. Т. 121. 

Михайловъ Алкс. Конст. 90. 
Михайловъ Андр. Андр. 162. 
Михайловъ Н. Д. 111, 114. 
Михалевская Лидія* Іосиф. 59. 
Михалевскій Влад. Конст. 146. 
Михаловскій Ник. Вяч. 137. 
Михалевъ И. В. 160,162. 

Михалевъ Дм. Вас. 160. 

Михаэлисъ Оттон. Евген. 52. 
Можайкина 3. П. 72. 

Можайкинъ П. Д. 50. 

Можаровъ Ник. Вас. 130. 

Молчановъ Андр. Павл. 51, 52. 
Молчановъ Карп. Павл. 97. 
Монасеинъ Петр. Никл. 139. 
Монастыревъ Аркд. Ал-ѣев. 39, 49, 
81, 82, 85, 87, 91. 

Манкевичъ Бронисл.-Мат. Ал-др. 56, 
104. 

Моннеротъ-дю-Мэнъ К. К, 58. 
Морозовъ Дм. Іосиф. 51, 140. 
Морозовъ Петр. Ив. 60, 74. 

Морозовъ И. И. 66. 

Морозовъ П. П. 83. 

Мосинъ Ив. Анис. 103. 

Московкинъ Ал-др. Викт. 68. 


Мосурскій Ст. Матв. 58. 
Музалевскій Я. И. 109. 
Музалевскій Іоаннъ 120. 
Музалевскій В. С. 102. 

Музалевскій Димитрій 121. 
Музалевскій Петр. Ив. 136. 

Мункъ Г. М. 162. 

Муравьевъ С. С. 57, 94. 

Мурашко Болесл, Луціан. 138, 141. 
Мурашовъ Ив. Мих. 131. 

Мурзинъ Ив. Никл. 45, 84. 
Муромцевъ Пав Ал-др. 136. 
Муромцевъ Гр. Як. 132. 

Муромцевъ Серг. Ал-др. 144, 145. 
Мѣшковъ Ив. Аѳ. 66, 73. 

Мягкова Елиз. Никл. 79. 

Мятлевъ Ив. Петр. 43, 130. 


Ы 

Нагибинъ Ал-дръ Ал-др. 97. 
Нагорновъ В. Н. 48, 93, 132. 
Назаревскій Серг. Конст. 101. 
Назаровъ Валнт. Вас. 70. 

Нартовскій Викент. Юліан. 53. 
Нарышкинъ Михл. Ал-др. 146. 
Наткинъ И. Н. 160, 162. 

Наткинъ Ник. Мих. 159, 160. 

Наттеръ Ѳ. П. 69. 

Небыловскій В. И. 53. 

Невская Соф. Ал-др. 75. 

Невскій Конст. Евг. 46. 

Невяровскій Ал-дръ Франц. 99. 
Недоходовскій Як. Аѳ. 64. 

Незнановъ Павл. Ал-ѣев. 53. 

Незымъ Андр. Ст. 147, 149. 
Нейдгартъ Варвара Ал-др. 60, 85. 
Нѳйдгартъ Дм. Бор. 66. 

Нейманѣ Альб. Ѳед. 106. 

Неклюдовъ Д. М. 58, 83. 

Некрасовъ Дм. Алкс. 62,66, 74, 85,88. 
Некрасовъ Петръ Мих. 68. 

Некрасовъ С. И. 98, 100. 

Некрашъ Зин-да Серг. 78, 85. 
Немировъ Вас. Ѳедр. 62. 

Немыскій Петръ Варф. 56, 102, 104. 
Немѣшаевъ Мих. Михл. 152. 
Ненарокомова В. П, 113, 116. 
Ненарокомовъ Митрф. Акинд. 77, 79. 
Нестеровичъ Дм. Петр. 111. 
Нестеровъ Сер. Як. 56, 160. 
Нестеровъ В. Я. 50. 

Нефедьевъ Ив. Ив. 42,44,125,159,161. 
Нефедьевъ Мих. Ив. 43, 123,125,159, 
161. 

Нечаевъ Мих. Ивн. 61, 62, 74, 94. 
Нигровскій Петръ Ив. 133. 

Низяевъ А. В. 137. 


29 



226 


Алфавитный указатель. 


Низяевъ Ѳед. Ал. 103. 

Низяевъ Гр. Мих. 61. 

Низяевъ Евгеній 66. 

Никитина Т. А. 140. 

Никитинъ Л. В. 56. 98. 

Никитинъ В. А. 50. 

Никитинъ Конст. Ник. 43, 103. 
Никитинъ Н. А. 50, 

Никитинъ Никл. Степ. 103. 

Никитинъ А. Н. 119.. 

Никитинъ Алкс. Вас. 136, 139, 141. 
Никифоровъ А. Н. 131. 

Никифоровъ Серг. Никл. 139. 

Никласъ Ворс. Никл. 70. 

Николаевъ Ив. Як. 131,133,134. 
Николаевъ Ѳ. И. 45. 

Николай Николаевичъ,Великій Князь 
162. 

Николай, іеромонахъ 61, 64. 

Николинъ А. Е. 158. 

Никольская 0. Н. 64. 

Никольская М. Н. 64. 

Никольская Зин. Дм. 112. 

Никольская Е. Н. 148. 

Никольская Е. Г. 106. 

Никольская Варвара 81. 

Никольская Н. Т. 162. 

Никольская А. Ѳ. 141. 

Никольскій Алкс. Сем. 56, 94. 
Никольскій Пав. Ив. 62, 66, 73, 85. 
Никольскій Ал-дръ Петр. 63. 
Никольскій Викт. Ал~др. 64. 
Никольскій Алкс. Васл. 62, 67. | 

Никольскій Ив. Мих. 147. | 

Никольскій Павл. Семи. 40. 
Никольскій Іосф. Ѳедр. 137, 152. | 

Никольскій П. П. 161. 

Никольскій А. Я. 111. 

Никольскій В л. Петр. 58. | 

Никольскій А. А. 125. 

Никольскій Дм. Гер. 104, 106. I 

Никольскій Дмитрій 112, 114. 
Никольскій П А. 123, 130. I 

Никольскій Г. А. 125. I 

Никольскій Михаилъ 127, 128. 
Никольскій Ѳед. Ѳед. 138, 142. 
Никольскій К. М. 146. 

Никольскій Влад. Ал-др. 101. ! 

Никольскій Д. А. 63, 67. 

Никольскій Никл. Ив. 56, 69, 72,161. 
Никольскій Павелъ 88. 

Никольскій Алкс. Козьм. 160, 162. 
Никольскій Гр. Ѳедр. 45. 

Никульцевъ Петръ Ѳедр. 74. 

Новиковъ Еф. Ив. 152. 

Новиковъ Леонд. Митрф. 71. 

Новицкій Влад. Степ. 71. 

Новицкій Григ. Ал-др. 41, 82. 
Новоградскій А. П. 111. 


Новосильцевъ Леонид. Ник. 57, 125. 
Носковскій Мих. Павл. 46, 131, 135. 
Носовъ Е. Ф. 121. 

Нѣмчиковъ Ѳ. II. 160. 

Нѣмчиновъ Леонд. Ив. 44, 137, 139. 


О- 

Обнинская Лидія Павл. 101. 
Обнинскій Анат. Нарк. 55. 

ОбнинскійВитк. Петр. 42,43, 96, 99 123 
Обновленскій П. И. 67. 5 

Обновленскій Алкс. Леонт. 101, 106. 
Оболенская Елиз. Никл. 112. 
Оболенскій кн. Алкс. Дм. 43,109,111 
112 . 

Оболенскій кн. Левъ Владм. 125. 
Образцовъ Мих. Ив. 43. 

Образцовъ А. К. 152, 153. 

Образцовъ Ник. Вик. 74. 

Образцовъ Влад. Петр. 40. 

Обрицкій Анат. Кар. 137. 

Обыденный Андр. хМихл. 75. 
Овчинниковъ Діон. Вас. 64. 

Огарковъ Ил. Васл. 103. 

Оглоблинъ Никл. Ив. 58. 

Огневъ Н. К. 39,. 60. 

Одинцовъ Вас. ІІавл. 58. 

Одоевскій II. П. 96, 100. 

Одоевскій Мих. Павл. 129. 

Озерова Е. В. 60. 

Озерскій Васл. Ив. 41. 

Олеровъ Ив. Мпх. 118. 

Олимпіевъ Ал-ѣй Петр. 74. 

Олимпіевъ Никл. Ал-др. 121. 

Онѣгинъ Конст. Пик. 40. 

Орлова А. Я. 140. 

Орлова Кл. Ив. 78. 

Орлова Евлампія 80. 

Орловъ Константинъ 140. 

Орловъ Васл. Тих. 119. 

Орловъ Мих. Ив. 56, 67. 

Орловъ Петръ 156. 

Орловъ Дм. Конст. 56, 147. 

Орловъ А. И. 86, 87. 

Орловъ Ал-дръ Ѳед. 64, 76. 

Орловъ Ал-дръ Аѳан. 64. 

Орловъ Ник. Тим. 128. 

Орловъ Ник. Ив. 40. 

Орловъ Конст. Васл. 106. 

Орловъ Тимф. Макс. 126. 

Орловъ Аф. Ѳед. 58. 

Орловъ Петръ Ѳед. 153, 155. 

Орловъ Серг. Ѳед. 125. 
Орловъ-Давыдовъ А. А. 43,102,103,104. 
Орѣшина 0. А. 141. 

Осиповъ Никф. Ив. 68* 

Осиповъ Ив. Никт. 161. 
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Осиповъ А. Н. 120. 

Осоргинъ М. М. 94. 

Островершенко Г. П. 107. 
Остроглазовъ Дм. Алкс. 66, 79, ВО. 
Остроглазовъ Іоаннъ Алкс. 62,65,66,75. 
Остроумовъ Ник. Ив. 56,119,121,122. 
Остроумовъ С. В. 58. 

Остроумовъ Вл. Вас. 84. і 

Отроковъ Прок. Вас. 75. 

Отто Ал-др. Лук. 40, 141. 

Офросимова Лидія Павл. 60, 75, 82, 85.! 
Офроснмовъ Ал-дръ Ал-др. 39, 60, 61,1 
66, 75, 81, 82, 83, 84,86, 87, 91,162. \ 


Павлиновъ Никл. Ив. 51, 84, 127. I 
Павловскій Никл. Влад. 62,67,78, 81. | 

Павловъ Ил. Павл. 97. і 

Падцева Зин. Мих. 144. | 

Падцевъ Як. Ив. 143. 

Падцевъ Мих. Ив. 142. 

Палладинъ Петръ Егор. 131,132,133, | 
134, 135. ' Ч 

Панинъ Георг. Георг. 56, 94. ! 

Панкратовъ Ник*. Вас. 74, 75, 82, 84.1 
Панкратовъ Ник. Ерм. 125,126. 

Пановъ Ник. Нил. 154, 156. | 

Пановъ П. Н. 109. I 

Пановъ Ник. Ал-др. 46, 110, 112,114. 1 
Пановъ Ал-дръ Ал-др. 56, 132. 
Панькинъ Ег. Гр. 125. 

Паньшинъ Як. Ѳед. 141. 

Паньшинъ Н. В. 138, 140. 

Паньшинъ Никл. Никл. 138. 
Паньшинъ Ѳед. Ст. 138. 

Панышевъ II. С. 138. 

Панфиловичъ Марія Ал-ѣев. 64, 86. : 
Панфиловичъ Ив. Франц. 58, 87. 
Панютина М. П. 85. 

Парадѣловъ Никл. Васл. 69. 
Парфіановичъ Никл. Афан. 40, 77, 81, 
84, 87, 89. 

Нарчевскій А. Ѳ. 98. • | 

Паршинъ И. В. 134. I 

Пасхаловъ К. Н. 160. ] 

Патрикъ Петръ Нпк. 103. 

Пацевъ Михл. Ив. 57, 116, 139. 
Пашковская М. Ф. 60. 

Пашковскій Матв. Юліан. 53, 84. | 

Пашутинъ Н. И. 97. 

Пеепъ Ек. 77. 

Пенчковскій Влад. Сигизм. 68, 71. 
Переверзевъ Никнд. Ал-др. 159. 
Перегонецъ Левъ Ѳедр. 158. 

Переховъ Вас. Ив. 115. 

Перловскій Петръ Викт. 49, 71. 
Перовъ Никл. Ив. 64. 


Першинъ Матв. Ѳед. 103. 

Першинъ Вас. Вик. 104, 105. 
Песоченскій Іоаннъ 152, 154, 156. 
Петровъ Серг. Ѳед. 68. 

Петровъ Мих. Ив. 45. 

Петровъ Мих. Гр. 69. 

Петровъ. Ал-дръ Гр. 48, 93. 

Петровъ Михл. Дм. 145. 

Петровъ Серг. Петр. 159. 

Петровъ Ал-ѣй Ал-ѣев. 119. 

Петровъ Ал-др. Ал-ѣев. 54. 

Петровъ Петр. Мих. 101. 

Петровъ Ѳома Петр. 97. 

Печенева А. А. 64. 

Печкина Анна Аѳан. 105. 

Пещуровъ Петръ Ал-ѣев. 44, 144,145, 
146, 147. 

Пивоваровъ Е. И. 92. 

Пигулевскій Никл. Гр. 163. 
Пирожниковъ Ал-ѣй Ив. 69. 
Пирожниковъ Ал-др. Ал-ѣев. 70. 
Писаревъ А. Н. 43, 97, 98, 99, 125. 
Писаревъ Ник. Вас. 44,49, 50, 84,152. 
Пичаевскій А. В. 58. 

Піоттухъ Д. П. 58. 

Піуновскій Ник. Ник. 66, 78. 
Платоновъ Конет. Матв. 45, 46. 
Платоновъ П. К. 121. 

Племянниковъ Ал-др. Арк. 45, 84,90. 
Плетеневъ В. Ф. 45. 

Плотниковъ Вас. Евг. 41. 

Плохинскій А. И. 83, 94. 

Плюснинъ Васл. Ив. 71. 

Погожевъ Евг. Ал-др. 119. 
Подвальнюкъ Ив. Ив. 70. 
Подковинскіи Никл. Росте. 147. 
Подрузскій Аыат. Ив. 70. 
Подъельскій Ив. Ст. 142. 

Поздняковъ Н. Я. 159, 160, 161, 162. 
Поздняковъ Я. И. 157. 

Поздняковъ Серг. Лавр. 159. 
Покровскій Ал-др. Ал-ѣев. 64. 
Покровскій Михл. Вас. 63, 65. 
Покровскій Ив. Дм. 144. 

Покровскій Николай 107. 

Покровскій Вас. Вас. 74. 

Покровскій Викт. Михл. 63. 
Покровскій Павл. Ст. 66. 

Покровскій Ник. Ив. 55. 

Покровскій Т. Н. 57, 139. 

Покровскій С. Я. 58. 

Покровскій Никл, Степ. 92. 
Покровскій Н. Д. 144. 

Покровскій Серг. Васл. 48. 
Покровскій Ив. Ив. 143. 

Покровскій Митрф. 111, 112, 114. 
Покровскій Н. В. 86, 87. 

Покровскій Педръ 105. 

Покровскій Вл. Дм. 103. 

Покровскій I. Г. 148, 149. 
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Покровскій Ал-др. Ал-др. 126. 
Покровскій Сем. Степ. 63. 

Полежаевъ Ив. Петр. 47, 97, 99. 
Полежаевъ Никл. Петр. 99. 
Полетаевъ Ив. Вас. 140. 

Поливанова Над. Валер. 75. 
Поливанова Екат. 79. 

Поливанова Екат. Валер. 66. 
Полкановъ Ив. Ник. 162. 

Полкановъ Влад. Вас. 101. 
Половцевъ Петр. Ник. 105. 

Полозовъ Ал-ѣй Ник. 50. 

Полозовъ Никл. Павл. 68. 

Полонскій Ал-др. Вернер. 84. 
Полторацкій Дм. Дм. 42, 43, 92. 94. 
Полторацкій Мих. Дм. 71. 
Полуэктовъ Григ. Сем. 118. 

Польманъ Анаст. Васл. 121. 
Поляковъ Пав. Ал. 152. 

Поляковъ Серг. Ив. 105. 

Поляковъ Т. С. 110. 

Полянскій Никл. Никл. 75. 

Полянскій Михл. Васл. 145, 148, 149. 
Померанцева Е. В. 148. 

Пономаревъ П. В. 152, 153. 
Пономаревъ С. В. 58. 

Пономаревъ К. Н. 108, 110. 
Пономаревъ К. В. 155. 

Поняткова Н. 0. 162. 

Попель В. А. 49, 104. 

Попова Е. И. 162. 

Попова Зинд. Евг. 105. 

Попова М. И. 79. 

Попова Анна Ал-др. 75. 

Поповкинъ Мих. Митр. 113. 

Поповъ Мих. Влад. 101. 

Поповъ Ал-др. Ал-др. 42, 55. 

Поповъ В. А. 132. 

Поповъ Ал-др. Михл. 148. 

Поповъ Никл. Семен. 88. 

Поповъ Е. И. 50. 

Поповъ Петр. Алекс. ЮЗ. 

Поповъ Вас. Ив. 69. 

Поповъ й. В. 101. 

Поповъ Михл. Ив 45. 

Поповъ Дм. Ал-др. 44, 87, 150, 152, 
153, 156. 

Поповъ М. П. 103, 106, 107. 

Поповъ Василій 67. 80, 81. 

Поповъ Серг. Поликарп. 150,151,155, 
156. 

Поповъ Ал-ѣй Ал-др. 124. 

Поповъ Сер. Ал-др. 43, 117, 152. 
Поповъ Ал-дръ Евгр. 60. 

Поповъ Ив. Ал-ѣев. 52. 

Поспѣловъ Вас. Ал-ѣев. 55. 
Поспѣловъ Н. А. 158, 162. 
Постниковъ Петр. ИА. 75. 
Поступальскій В. И. 108, 111. 
Потаповъ Никл. Петр. 69. 


Потаповъ В. II. 69. 

Потаповъ Гавр. Львов. 73, 90. 
Потаповъ Дм. 66. 

Поторжинскій Ив. Матв. 60. 

Потуловъ Ал-др. Никл. 57. 

Потѣхинъ П. А. 51, 146, 148. 
Потѣхинъ Ал-др. Ив. 158, 163. 
Правдинъ Дм. Серг. 102. 
Предтеченскій Ив. Ал ѣев. 51, 120,121. 
Преображенская А. И. 64. 
Преображенскій Ник. Ал-ѣев. 44, 50, 
62, 65, 66, 84. 

Преображенскій Петръ 133. 
Преображенскій Ал-др. Петр. 58. 
Преображенскій Мих. Вас. 41, 42,73 
76, 83, 85, 88, 89, 90. 
Преображенскій Н. Я. 112. 
Преображенскій Д. Д. 58. 
Преображенскій Д. Г. 131, 133, 134. 
Преображенскій Андр. Ѳедр. 115. 
Преображенскій Ал-ѣй Ал-др. 62, 63, 
65, 88. 

Пржіялговскій Казмр. Іосф. 90. 
Прибыльскій Е. К. 119. 

Провоторовъ Андр. Серг. 97. 
Прозоркевичъ Ю. Г. 106. 

Прозоровскій Викт. Григ. 48, 73, 76, 
79, 80, 88, 94. 

Прозоровскій В. А. 45. 

Прокопьевъ Спрд. Ст. 58. 

Прокофьевъ Ал-дръ Андр. 54, 81. 
Пронинъ Ив. Аф. 119. 

Просвирнинъ Ив. Ив. 158, 163. 
Протасовъ А. С. 97. 

Протасовъ Ник. Ник 64, 72, 87. 
Протасовъ Ив. Ник. 144. 

Протасовъ Василій 98, 100. 

Протасовъ В. Г. 53. 

Протасовъ Ив. Петр. 128. 

Протасовъ Вас. Ив. 124. 

Протасовъ Ал-дръ Ник. 72. 
Протопопова А. А. 64. 

Протопоповъ Іоан. Афан. 61, 62, 63, 
65, 76, 94. 

Протопоповъ Сергій 112, 113. 
Протопоповъ Ал-ѣй Ник. 99. 
Протопоповъ Петр. Аф. 118. 119, 120, 
122. 

Прохоровъ Сем. Сем. 126, 128. 
Прошукаловъ А. Д. 72. 

Прыгуновъ А. П. 153, 157. 
Пташинскій Владел. Ив. 56, 124,126. 
Птицынъ Михл. Васл. 69. 

Пугачева Евген. Ник. 60. 

Пугачевъ Ив. Сав. 68, 

Пузаковъ Андр. Евст. 159. 
Пульхеровъ Ал-др. Ив. ,42, 58, 84,87. 
Пурбе Людов.-Карлъ 163. 
Пусторослевъ Геор. Петр. 130. 
Пупковъ А. М. 101. 
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Пучковскій Мих. Серг. 149. 
Пучковскій Н. Н. 110. 

Пушкаревъ П. В. 146, 147, 148, 149. 
Пушкинъ Серг. Як. 148, 149. 
Пшенай Сем. Макар. 77, 84. 
Пылаевъ В. Д. 145. 

Пылаевъ Ив. Серг. 151. 

Пѣнкинъ Ввг. Мих. 117, 121, 122. 
Пѣшехоновъ А. В. 42. 

Пэр къ Ив. Антн.. 71. 

Пятницкій А. й. 58. 

Пятницкій Вас. Матв. 139. 
Патницкій Вас. Тих. 42. 

Пятницкій Петр. Дм. 95, 96. 
Пятницкій Ѳед. Сем. 62, 67. 


Р. 

Рагозинъ Ник. Вас. 43, 138, 139, 141,1 
144, 146. ! 

Рагозинъ Ник. Ник. 136. 

Рагозинъ Левъ Ѳед. 137. 

Рагульская Бвдк. Ал-др. 127. 
Рагульскій Ал-др. Павл. 108, 113. 
Рагульскій А. А. 128. 

Радкевичъ Влад. Ив. 99. 

Раевскій Ал-дръ Дм. 92. 

Разуваевъ Матв. Вас. 138. 
Разумовская М. И. 60, 79. 
Разумовскій Григ. Ал-др. 43, 50, 57, ; 

60, 65, 73, 83, 84, 90, 131. 
Разумовскій В. С. 101. 

Разумовскій Николай 100. 
Разумовскій Н. А. 103, 105. 
Разумовскій С. В. 158. 

Разумовскій Мих. Вас. 117. 

Раковъ М. С. 74. 

Рамотъ Ив. Матв. 121. 

Расторгуевъ И. И. 53. 

Ратмировъ Ив. Ив. 63, 64, 89, 90. 
Ратмировъ С. И. 104. 

Рахмановъ Аркад. Петр. 73, 92. 
Рахмановъ Ив. Ив. 43, 92, 94. 
Рахмановъ Левъ Вас. 57, 108. 
Ревякинъ Серг. Никл. 156. 

Рединъ Е. Н. 151. 

Ремезовъ Ѳедр. Ив. 40. 

Ремеръ Оскаръ Васл. 70. 

Ремизовъ В. П. 151. 

Ремизовъ Никф. Ник. 125. 

Ренне Мих. Ник. 43, 92. 

Рентельнъ Р. Л. 48, 93. 

Ретивой Сильв. Михл. 143, 144. 
Ригеръ Ал-др. Карл. 69 
Рихтеръ Вячсл. Михл. 51, 112, 113, 
151, 154. 

Рихтеръ Андр. Ал-др. 152. 

Роговицкій Р. И. 56, 126. 


Рогозинскій Ник. Як. 132. 

Родзевичъ Серг. Ѳом. 69. 

Родичевъ Дм. Ѳед. 56, 139. 
Рождественская М. П. 140. 

! Рождественская А. П. 77. 
і Рождественскій Серг. Ив. 53, 88, 89. 
Рождественскій Алкс. Ив. 62, 65, 66, 
77, 78. 

Рождественскій Валнт. Вас. 58. 
Рождественскій А А. 56, 94. 
Рождественскій Вас. Вас. 51. 
Рождественскій Пав. Ал-ѣев. 76, 94. 
Рождественскій Вас. Ѳед. 89. 
Рождественскій В. А. 161. 
Рождественскій Серг. Вас. 51. 
Рождественскій Димитрій 127. 
Рождественскій Ил. Ал-др. 71. 
Рожкова Марія 80. 

Розанова Сераф. Аѳан. 75. 

Розановъ Алкс. Ив. 131. 

Розановъ Вас. Ал-ѣев. 45. 

Розановъ Серг. Макр. 126, 128. 
Розановъ Андр. Вас. 56, 132. 
Розановъ Вас. Степ. 59, 92, 93. 
Розановъ Н. Т. 73. 

Розановъ Н. А. 110, 114. 

Розановъ Т. И. 124, 126, 128. 
Розенблатъ С. 0. 62. 

Розсыпной Ал-др. Никл. 52. 

Рокова Варв. Серг. 79. 

Романовъ Матв. Абрам. 93. 
Ромейко-Гурко Ал-др. Леонт. 42, 58. 
Роръ Антн. Антн. 108. 

Россетъ Ни#'. Ал-др. 111. 

Ртищевъ Дм. Ив. 44,50, 82, 159,160. 
Рудаковъ В. Н. 131. 

Рудаковъ Алкс. Арсѳнт. 85. 

Руденко Петръ Марк. 46, 126. 
Рудневъ Д. П. 48. 

Рудневъ И. И. 115. 

Румянцевъ Мих. 140, 141, 142. 
Румянцевъ Н. Ф 106. 

Румянцевъ М. Н. 146. 

Руссовъ Влад. Ал-др. 68. 

Ручкинъ Ѳед. Влад. 160. 

Рыхлинскій Брон. Марцл. 94. 
Рѣдкинъ Никл. Никл. 52. 

Рѣшаевъ Андр.Ѳед. 119. 

Рѣшаевъ Ив. Ѳед. 119. 

Рюминскій Вяч. Петр. 69. 

Рябининъ И. А. 135. 

Рябовъ Як. Митр. 68. 

Рязанцевъ Вас. Ив. 152. 

I Рязанцевъ Ивн. Гавр* 71. 


О 

Сабо Мих. Влад. 43. 108. 
Саввинъ Серг. Гр. 53, 77. 
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Савельевъ Гавр. Тим. 75, 76, 77. 
Савельевъ Дмтр. Тим. 128. 

Савиновъ Мих. Сем. 73, 89. 

Савицкая М. А. 60, 82. 

Савицкій Босл. Ант. 40, 42, 67, 82. 1 

Савковъ Конет. Ал-др. 71, 90. 
Савостьянова А. И. ИЗ, 

Салищевъ Мих. Дм. 119. 

Салищевъ К. М. 119. 

Салова А. А. 75. і 

Саловъ Вас. Ал-ѣев. 82, 91. і 

Саловъ Серг. Ал-ѣев. 43,118, 120,122.! 
Саловъ Ал-др. Мих. 149. 

Саломатинъ Ив. Еф. 134. 
Саломатниковъ Пав. Ив. 116. 
Сальмановичъ М. П. 40. 

Самарцевъ Владм. Ростисл. 55. 
Самгинъ Серг. Андр. 53, 90. : 

Самойловъ Ив. Кирл. 97. 

Самойловъ Ѳока Ив. 128. 

Самоквасовъ Д. Д. 87. 

Самуйловъ Вас. Ив. 51. 

Санинъ М. И. 97, 98, 99. I 

Санинъ В. А. 97, 99. 

Санинъ Ив. Антип. 97. 

Саницкій Петр. Петр. 62. 

Сафоновъ Пав. Степ. 131. 

Сафоновъ В. Д. 138. 

Сахарова Ек. Ник. 112. 

Сахарова Ев. Ник. 112. 

Сахаровъ Пав. Васл. 129. 

Сахаровъ Дм. Ив. НО. 

Сахаровъ Н. Д. 53, 83. | 

Сахаровъ П. П. 145. 

Свидерскій Антн. Діонис. 69. ; 

Свирщевскій П. 0. 90. 

Свищевъ Ник. Мих. 143. 

Свѣчниковъ Мих. Вас. 81, 94. 
Святополковъ А. Н. 95. 

Секретаревъ Никл. Ѳедр. 130,131,134. 
Селивановъ Мих. Мих. 86. ! 

Селивановъ Ал-др. Ѳедр. 112. 
Семенова Евд. Фед. 75, 76. 

Семеновъ П. С. 64, 75. 

Семеновъ А. М. 162. 

Семеновъ В. П. 118. 

Семеновъ Никл. Ѳедр. 113. 

Семеновъ Ник. Ив. 136. 

Семенченковъ М. Г. 50. 

Семіоничевъ А.« М. 115, 116. і 

Семинъ Конст. Ѳедр. 115. 

Сергіевскій Ал-дръ Филос. 69. 
Сергіевскій М. С. 53. і 

Сергіевъ Іоаннъ Ильичъ 83, 128. 
Сергѣевъ Григ. Ив. 73, 74, 90, 92. 
Сергѣевъ Мих. Павл. 97. 

Серебряковъ П. Д. 104. 

Серегинъ Мих. Ив. 152, 153. 

Сервисенъ Вл. Руд. 53. 

Сибирцевъ Ал-дръ Дм. ПО, 111. 


Сидоровъ С. В. 92. 

Сидоровъ Ѳед. Ѳед. 147, 149. 
Сидѣльниковъ А. В. 74. 
Сильвестровъ Е. К. 51, 120. 
Сильвестровъ В. Н. 97, 100. 

Симонова Марія Агафаыг. 75. 
Симоновъ Мих. Вас. 146, 147, 149. 
Симсонъ П. Ѳ. 87. 

Синицкій Конст. Ѳом. 64. 

Синицкій Леон. Вас. 137, 140, 141. 
Синякова Анаст. Никл. 128. 
Сиповичъ Влад. Юліан. 58. 
Сиротининъ Е. И. 53. 

Скалдинъ Андр. Петр. 116. 
Скаржинскій Матв. Ив. 55, 104, 111, 
151, 153. 

Скворцовъ Ѳед. Фил. 105, 106. 
Скворцовъ И. И. 138. 

Скворцовъ П. А. 152, 155. 

Скобѣевъ Павл. Петр. 72. 

Сковород кина А. А. 72. 
Сковородкинъ С. К. 72. 

Сковородовъ Дм. Ал-ѣев. 69. 
Скопинъ Конст. Павл. 42, 43, 49, 83, 
130, 131, 132, 135. 

Скосыревъ Владм. Васл. 72. 
Скрипкинъ Серг. Никл. 111. 
Скрипковскій Влад. Степ. 48, 93, 132. 
Скрыпкинъ Ив. Аф. 110. 

Скуридинъ Ал-дръ Ник. 42, 46, 74. 
Славутинекій Ник. Ив. 69. 
Смиренномудровъ Ив. Ал-др. 41, 57. 
Смиренскій Ѳ. В. 154, 156. 
Смиренокій Никл. Васл. 72. 

Смирнова Екатр. 80. 

Смирнова Е. Ѳ. 140. 

Смирновъ Ал-др. Прок. 98. 

Смирновъ Никл. 79. 

Смирновъ Дм. Ник. 42, 90. 

Смирновъ Ив. Матв. 72. 

Смирновъ Ал-др. Сем. 45. 

Смирновъ Влад. Вас. 131. 

Смирновъ Вл. Ал-ев. 143. 

Смирновъ Дм. Вас. 63, 84, 86, 90. 
Смирновъ Никл. Павл. 62, 67. 
Смирновъ Дм. Серг. 148, 149. 
Смирновъ П. С. 130. 

Смирновъ Леонидъ 94. 

Смирновъ Семенъ 98, 100. 

Смирновъ Ѳед. Конст. 131, 134. 
Смирновъ х\л-ѣй 103, 107. 

Смирновъ Егор. Тар. 146. 

Смирновъ Н. С. 97, 100. 

Смирновъ Вас. Сем. 148. 

Смирновъ Т. И. 154. 

Смирновъ Вас. Никнр. 151, 155, 156. 
Смирновъ Вас. Ал-ѣев. 113. 
Смирновъ Никл. Петр. 130. 

Смирновъ Гр. Вас. 41. 

Смирновъ Матв. Ѳед. 148. 
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Смирновъ Ал-др. Ник. 118,119, 120. 
Смирновъ К. П. 99, 100. 

Смирновъ Вас. Ст. 154, 156. 
Смирновъ Вас. Вас. 46. 

Смирновъ Ст. Ст. 153, 155. 

Смирновъ Ѳ. И. 161, 163. 

Смирновъ Валер. Мих. 62,64,67, 77, 81. 
Смольяниновъ Ив. Ив. 152. 
Смольяниновъ П. И. 152. 
Смольяниновъ Ник. Ѳед. 157. 
Смыковъ Коыст. Ив. 57. 

Соболевскій Н. Ѳ. 48, 93. 

Соболевъ Ник. Конст. 68. 

Соборновъ Ѳедоръ 120. 

Соковичъ Вѣра 80. 

Соковичъ Ол. Конст. 112. 

Соколова Н. М. 64. 

Соколова Анна Степ. 116. 

Соколова Марія Ал-др. 64. 

Соколова В. Е. 100. 

Соколова Нат. Петр. 78. 

Соколовскій Ив. Аким. 117, 122. 
Соколовъ В. Е. 132, 133, 134. 
Соколовъ А. Е. 131, 132, 133. 
Соколовъ Е. М. 131. 

Соколовъ Ѳед. Абак. 163. 

Соколовъ М. Е. 138. 

Соколовъ Ник. Вас. 145. 

Соколовъ I. Е. 154. 

Соколовъ Ал-др. Викт. 158. 

Соколовъ Вал. Дм. 46. 

Соколовъ Ив. Тимф. 143. 

Соколовъ Васл. Никл. 131. 

Соколовъ Дм. Ѳед. 57, 61, 62,66, 73, 88. 
Соколовъ Ал-др. Андр. 52. 

Соколовъ Дм. Ал-др. 160. 

Соколовъ Ал-дръ Васл. 45. 

Соколовъ Дм. Вас. 46. 

Соколовъ Дм. Андр. 55. 

Соколовъ Ал-др. Ал-др. 57, 58, 111. 
Соколовъ Пав. Ал-др. 74. 

Соколовъ И. Н. 58. 

Соколовъ Алкс. Ив. 156. , 

Соколовъ Ант. Мих. 143. 

Соколовъ Дм. Серг. 122. 

Соколовъ Серг. Дм. 56, 147. 
Соколовъ Ал-дръ Лавр. 61, 76, 94. 
Соколовъ Ник. Пав. 51,131, 

Соколовъ Дм. Сем. 61, 63, 84, 88, 89. 
Соколовъ Н. К. 154. 

Соколовъ Ѳед. Серг. 63. 

Соколовъ Михл. Дм. 69. 

Соколовъ Ал-др. Серг. 148. 

Соколовъ Ив. Лавр. 119, 122. 
Соколовъ Алексѣй 127. 

Соколовъ Николай 162, 163. 
Соколовъ Іоаннъ Лавр. 59, 61, 65,66. 
Соколовъ Іоаннъ 154, 156. 

Соколовъ Ѳед. Дм. 62, 67, 78, 88. 
Соколовъ Гр. Матв. 154. 


Соколовъ Серг. Ал-ев. 53. 

Соколовъ I. А. 95. 

, Соколовъ М. Г. 91. 

Соколовъ Ив. Серг. 70. 

Сокольскій С. П. 53. 

Солнцевъ А. Л. 52, 57. 

Солнцевъ А. Н, 40. 

Солнцевъ А. А. 110. 

Соловьевъ Н. Е. 144. 

Соловьевъ Вас. Вас. 59, 61, 85,93,94. 
Соловьевъ Абр. Петр. 110, 111, 114. 
Соловьевъ Гавр. 95. 

Соловьевъ Ѳ. Ѳ. 39. 

Соловьевъ Петръ Абр. 114. 
Соловьевъ Павл. Семи. 159. 
Соловьевъ И. 1. 110. 

Соловьевъ Леонт. Петр. 57, 147. 

| Сомовъ Ив. Павл. 157. 

I Сорокина Павл. Григ. 60. 

; Сорокинъ Г. К. 151, 155. 

; Сорохтинъ Ал-дръ Ив. 91, 129, 130. 

Сорочкинъ Никл. Як. 116. 
і Сосницкій Ив. Сем. 74, 75, 76. 

| Софійскій Конст. Іоан. 80. 

| Софроновъ Евгр. Еф. 77. 
і Спасскій Д. С. 40. 

| Спекулевъ А. А. 51. 

І Сперанскій Іоаннъ Іоан. 62, 63, 65, 
! 66, 76, 85, 151, 154. 

' Спиридонова В. Н. 140. 

| Ставровскій Серг. Мих. 41, 42, 61. 

| Станиславскій Ник. Гр. 58. 

| Станкевичъ Ект. Ал-др. 60. 

! Станкевичъ Владел. Стан. 56, 139. 

Станкевичъ Стан. Мих. 48, 111. 

| Станкевичи Ив. Вячесл. 84. 
Становскій И. В. 129. 

Старостинъ Мих. Мат. 59, 131. 
Старостинъ Коз. Ѳед. 118. 

! Старченковъ Мих. Ив. 130. 

Стейнъ Ал-др. Андр. 159. 

! Стеллиферовскій Н. И. 104. 

Стельмаховичъ М. II. 154. 

I Степановъ А. А. 110, 111. 

І Степановъ Ф. П. 136, 137, 139. 

Степановъ И. А. НО. 

I Степановъ Ив. Авер. 157. 

I Степановъ А. В. 126. 

| Стефанѣевъ Никл. Никл. 129. 

Стефановъ Ник. Григ. 46, 138. 

I Стефановъ Н. С. 58, 89. 

! Столяровъ Вас. Гавр. 131. 
Сторожиловъ А. М. 102. 

Стояновскій Михл. Конст. 161. 

I Страсбургеръ Ив. Ромн. 107. 

| Страховъ Іоан. 125, 127. 

. і Страховъ Ив. Дм. 68. 

Страховъ С. В. 40. 

Стржемескій Е. М. 71, 75. 
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Строкинъ Серг. Конст. 72. 

Стрѣкаловъ А. А. 157. 

Студенецкій Андр. Ал-др. 58. * , 

Стѣснягинъ Егор. Ив. 97. 

Субботинъ Бае. Фил. 56, 151, 153. 
Субботинъ Сергій 122. 

Субботинъ Ник. Ив. 151, 152, 153. 
Суворовъ Ал-дръ Андр. 56, 132. 
Сулевскій В. В. 70. 

Сумароцкій Влад. Ал*ѣев. 128. 
Сурановъ Никл. Никиф. 162. 
Суровцевъ Мих. Ив. 131. 

Сурнаковъ Ал-дръ Ал-др. 127. ! 

Сутоцкій Валр. Викт. 153, 156. 

Суховъ Петръ Вас. 147- 
Суходольскій Вас. Петр. 43, 95, 146, 
147. 

Суходольскій Серг. Мих. 105. 
Суходольскій Серг. Петр. 146, 147. 
Суходровская А. Н. 121. 

Суходровскій Ал-дръ Ив. 72. 
Сухорукихъ Ал-ѣй Вас. 53. 

Сухотинъ М. А. 115, 117. 

Сухотинъ Ал-дръ Мих. 117, 118, 120. 
Счастневъ Ѳ. Я. 43. 

Сытина Елиз. Апол. 75. • 

Сытина Ольга Ив. 85. I 

Сытинъ Викт. Апол. 42, 80, 89. 


т. 

Таманскій Влад. Ив. 57, Щ. 

Танскій Як. Ѳедр. 52. 

Тарховъ Ал-ѣй Никл. 70. 

Тащинъ Г. А. 122. 

Телешовъ Игорь Конст. 70. 

Теренина Марія Аким. 60, 79. 
Теренинъ Ник. Вас. 47, 60, 66, 67, 
72, 82, 85, 90. 

Терлецкій В* В. 72. 

Тетеревенковъ Влад. Ник. 43. 136,137, 
152. 

Тимашевъ А. А. 103. 
Тимашевъ-Верингъ Вл. А. 43,118,120. 
Тимошевскій Владм. Дм. 130, 134. 
Тимошинъ Гр. Петр. 53. 

Тимофеевъ Ив. Дм. 137. 

Тимоѳеевъ И. С. 67. 

Тимофеевъ Ив. Тимоф. 137. 
Тимофеевъ Никл. Ал-др. 159. 
Типикинъ Ѳ. Н. 152, 153, 155. 
Типикинъ Вас л. 80. 

Титовъ Василій 107. 

Титовъ Г. I. 86. 

Титовъ Никл. Андр. 58. 

Титовъ В. И. 146. 

Титовъ Дм. Ал-ѣѳв. 137. 

Титовъ Серг. Вас. 56,111. 


Тихомировъ Ник. Ал-др. 120, 121. 
Тихомировъ Ив. Ѳед. 63, 64, 66, 90. 
Тихомировъ Як. Серг. 103, 104/ 
Тихомировъ Дм. Серг. 103. 
Тихомировъ Іаковъ 114. 

Тихомировъ Вас. Тимоф. 140. 
Тихомировъ Матв. 162, 163. * 
Тихомировъ Ив. 80. 

Тихомировъ В. В. 66. 

Тихомировъ В. 67. 

Тихомировъ Александръ 133, 134. 
Тихомировъ Евг. Гр. 157. 

Тишинъ Мих. Фили. 118. 

Тищенко Д. Д. 91. 

Ткаченко Дм. Ал-ѣев. 69. 

Токаревъ Л. Г. 160. 

Толбузинъ Дм. Ал-ѣев. 69. 
Толбузинъ Левъ Ал-ѣев. 69. 
Толкачевъ А. Я. 138. 

Толмачевъ Ник. Ал-др. 43, 137, 138 
140, 141. ? 

Толмачевъ Ив. Ал-др. 137, 139. 
Толстая Наталья Эрнест. 60. 
Толстикова Варвара Евграф. 75. 
Толстой Ал-дръ Влад. 41, 43, 62, 82 
102, 104. ' ’ 

Толстой гр. Ил. Льв. 84. 

Толстовъ Илья Арх. 131, 133, 134. 
Толстогузовъ Т. В. 112, 113. 
Томашевъ Владм. Кирил. 41. 
Томинскій Павл. Ив. 107. 

Томкевичъ Францъ Юрьев. 58, 82. 
Томкевичъ М. А. 82. 

Томкѣевъ Васл. Андр. 57. 

Томсонъ Ив. Ѳед. 145, 146, 148. 
Топильскій Н. В. 49, 147. 

Топорская Парасковья 80. 
Транквилевскій Я. И. 102, 103. 
Транквилевскій Мих. Ив. 106. 
Траубенбергъ Авкс. Вик. 56, 151,153, 
155, 156. * 

Траубенбергъ П. П. 56, 147. 

Трейтеръ Петръ Алкс. 74, 75, 76, 87. 
Трифиленковъ Евг. Вас. 138. 
Трифоновъ Фролъ Триф. 125, 127. 
Троицкая М. М. 64. 

Троицкій Николай 116. 

Троицкій Петр. Павл. 54. 

Троицкій И. Е. 57, 132. 

Троицкій Никл. Аникт. 50, 90. 
Троицкій Сем. Сем. 63. 

Троицкій Н. Н. 50. 

Троицкій Ив. Ив. 63. 

Трофименко Ник. Дав. 42, 82, 84. 
Трофимовъ А. А. 120. х 

Трочинскій Ив. Як. 71. 

Трояновская Марія Болесл. 60,82,85. 
Трояновскій Евг. Ив. 66, 72, 82,83,85. 
Троянскій Павл. Сем. 102. 
Трубниковъ А. П. 115. 
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Труневъ М. П. 40. 

Труновъ Дм. Ив. 104. 
Труфановъ Конст. Ал-др. 54. 
Тужилкинъ Ив. Вас. 142. 
Тулуіпева М. И. 162. 

Тумановъ Петръ Ефм. 117. 
Турбинъ Ал-дръ Ив. 117. 
Турбинъ Вл. Ив. 117. 
Туркестановъ Васл. Георг. 44. 
Туркинъ Ал-дръ Ник. 118. 
Тутевичъ Вас. Адріан. 116. 
Тутолмина Надж. Дм. 79. 
Тутолминъ Петръ Мих. 101. 
Тутолминъ Конст. Дм. 146. 
Тутолминъ Дм. Мих. 103, 105. 
Тутышкинъ А. А. 91. 
Тутышкинъ П. А. 91. 

Тюнинъ Ник. Аѳан. 138, 140. 
Тѣняевъ Егоръ Серг 97. 


У. 

Уварова Прасковья Серг. 86. 
Угорскій Михл Авд. 62, 66, 79, 81. 
Уздениковъ Ал-др. Петр. 53, 76. 
Уклейнъ Петръ Триф. 48, 111. 
Уклейнъ Влад. Конст. 48, 98. 
Умовскій А. М. 148. 

Умовскій Ал-др. Ал-др. 106. 
Унковская Софья Ив. 66, 79. 
Унковскій Сем. Ив. 151, 152. 
Унковскій Мих. Мих. 43,125, 126,127. 
Урусовъ князь Серг. Дм. 42,151,152, 
153, 154. 

Усачевъ Г. Ф. 116. 

Усовъ Ал-дръ Степ. 130,132,133,134, 
135. 

Усовъ Г. И. 92, 93. 

Успенская Аполлинарія 79. 
Успенская Анаст. Вас. 127. 
Успенскій Ив. Вас. 56, 131, 132, 134. 
Успенскій Вас. Ив. 57,113,120,127,128. 
Успенскій Ал-дръ Ив. 74. 

Успенскій Илья Ив. 62. 

Успенскій В. Н. 96. 

Успенскій Пав. Вас. 40. 

Успенскій Пав. Ник. 158, 162. 
Успенскій А. В. 152, 156. 

Успенскій Ив. Мих. 135. 

Успенскій Н. М. 161, 163. 

Успенскій П. А. 121. 

Успенскій Н. А. 115. 

Успенскій В. В. 50. 

Успенскій Іоаннъ 125. 

Уссаковскій И. Ѳ. 136.* 

Устиновъ Гр. Мих. 103. 

Устряловъ В. И. 73, 78, 83. 
Утюгановъ Ив. Лавр. 86. 


Ушаковъ Ив. Ив. 97. 
Ушацкая Лидія 79. 


Ф. 

Файгель Ив. Франц. 106. 

Фалѣева Зин. Ал-ѣев. 60. 

Фалѣевъ Конст. Петр. 57, 66, 73, 77, 
92, 94. 

Фалѣевъ Ал-ѣй Конст. 92. 

Фатовъ Мнтр. Павл. 56, 87, 94. 
Февралевъ Георг. Ал-ѣев. 46. 

Федя кинъ Ал кс. Ник. 155. 

Федячевъ Ив. Аѳ. 46. 

Фелицынъ Н. В. 148. 

Феттеръ Ник. Карл. 56, 98, 101. 
Фивейскій Ал-дръ Павл. 147, 148. 
Фиксенъ Ив. Ал-др. 124. 

Филимоновъ Серг. Ив. 96. 
Филипповъ Ник. Ал-ѣев. 126. 
Филипповъ А. Н. 133, 135. 
Филипповъ М. Е. 77. 

Филипповъ Ф. Ф. 82. 

Филипповъ П. Е. 77. 

Филиппъ игуменъ 65, 128. 

Финагинъ Н. И. 138. 

Флерова Анаст. Троф. 75, 82. 
Флерова М. П. 60. 

Флеровъ Ник. Петр. 39, 40, 42, 60. 
Флеровъ В. П. 58. 

Флоренсовъ Ал-дръ Як. 71. 

Фофановъ Ал-дръ Григ. 43 ,) 30,132,134. 
Францисди Ѳед. Ив. 74, 75. 

Френевъ Ник. Ѳед. 69. 

Фридбергъ Исаакъ Срул. 149. 
Фроловъ Ник. Дм. 137, 143. 

Фростъ Н. И. 50. 

Фуниковъ С. П. 131. 

Фуниковъ Вас. Петр. 130. 

Фурсовъ Григ. Емел. 152. 


X. 

Халатовъ Гр. Петр. 103. 

Халкинъ Е. Д. 128. 

Халкинъ К. П. 125, 127. 

Хаменковъ П. П. 72. 

Ханыковъ Вл. Як. 43,118,119,120,122. 
Харитоновъ Г. С. 42. 

Харту лари Михл. Виктр. 68. 
Хвалебновъ В. В. 148. 

Хвалебновъ Петръ Ал-др. 141. 
Хейфецъ Моисей Нотов. 133. 
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